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ВСЕПРЕСВЪЬТАЬИШЕЙ, 


ДЕРЖАВНЪИШЕЙ, 


ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫН$ 


ИМПЕРАТРИ ИЪ 


КЛИСАВЕТЪ 
- ПЕТРОВНЪ, 


САМОДЕРЖИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
и проч. и проч. и проч. 
ВСЕМИЛОСТИВЬИШЕЙ 
Матери ошечесшва, 
ВСЕПОДДАННУЕЙШЕЕ 


`ПРИНОЩЕНТЕ. 


ВСЕПРЕСВЪТЛЬЙШАЯ ‚ ДЕРЖАВНЪЙ- 
ШАЯ, НЕПОБЪДИМЪИШАЯ ИМПЕ. 
РАТРИЦА, И САМОДЕРЖИЦА, 


ГОСУДАРЫНЯ. ВСЕМИЛОСТИВЪЙШАЯ ‹. 


"Го, окончанти. мною. сей кни- 
ги состоящей въ, Совз-. 
шахъ. Премудросши, или со-. 
брани. ПравилЪ Соломоно-С:- 
3. рахо-. 
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раховыхЪ , кои содержашЪ въ 
своемЪ сокращенш просигран- 
ныя ‚ высомя и полезныя 
разсужденя; принялЪ я еди- 
но - рабское дерзновенте высо- 
ко - славизишимь ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА именемъ ее снаб- 
дить, и оному СЪ подобаю- 
шимъЪ благоговъшемъ посвя- 
шить. Ибо прославляемая по 
всему свзъшу ВАШЕГО ИМ- 
| ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
СТВА мудросшь, и велико- 
душныя дБла, живымЪ сушь | 
оныхЪ образцемъ. 


По сему исшинному упо- | 
добленпо ‚ Всешедръйшая Мо- ^ 
нархиня!  всевысочаише да 
соизволише удосшоишь меня 
милосшивзишимЪ приняппемЪ 

сего 


ва 


сего хошя наислабъишаго , да 
однако ревносшнзишаго шру- 
да моего , кошорой я къ под- 
ножю ВАШЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
во всевысочайшее ВАШЕ за- 
щищенте повергаю. 


О! Когда бы миз возЪ- 
имтиь сте обрадованте, чшобЪ 
по крайней мърз сю книгу 
шакЪ обшесшву полезную, 
пока я жЖивВЪ ‚ напечашану 
увидъиь. Тогда ужё под- 
ЛИННО ОШЪ Шакого , къ поль- 
зв ошечесшва, упражнения, 
никогда бы я не пресшалъ ; 
развв бы июлько прекрати- 
лись дни мои смериию. До 
кошораго времени ВАЩЕМУ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 
ДИЧЕСГВУ мою; должную 

4. ВЪр- 


вфрносшь, и рабское усердие 
непрестанно, и ревностно по- 
казывать желаю, и въ шомЪ 
всегда пребываю. 


ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО, ВЕЛИЧЕСТВА, 


ЗВсеподданьБищий и послёдьБиший рабЪ, 


СТЕФАНЪ ПИСАРЕВЪ.. 


Ноября 12 ДНЯ, 
1152 ГОДаье 


‚Уорнер ликыины 


ПРЕДИСЛОВТЕ 
КЪ ЧИТАТЕЛЮ 
ошЪ, 


ПЕРЕВОДЧИКА КНИГИ СЕЯ. 


Излвстное 70, 9510, что, псякой 
челов х5 несмысленнымб, раждается. 
И хотя младенческой пёкб препро- 
пождаеть, онь пб незлони:  однахо 
по 9остиженю п юношестпо, нату- 
фальную спою склонность вольше хЬ 


худу, нежели хЬ 905ру охазыпаетв. 


Е Кахь 


Быш гл, 3. 


Какб о томЬ и ПЬ самом спященномь 
писали упоминается: человФку ошЬ 
юности его вадлежитЬ помышлее кЬ 
злу. Кве, ежели завлагопременно чрезЬ 
надлежелшя средстпа не отнимется: 
70 хупно св лфтами ПФ челоп%к8 
состар$пает8, ‘и на конець пм%ст® 
же сё нимб по гроБь отходить. Но 
хахкое - зы л5харстпо хь отняпию у 
уелопфха такой зл0й вол$зни —по- 
тревно выло? Не иное, какь доврое 
поспитаме. Воспитане же состоит 
перпое , пб содержани юнаго п стра- 
х$ Божи. Второе, пб настаплещи его 
хб довронрапному жипзю и честному 
сб людьми ввхожденю. Трепце , пь не- 


90- 


а 


Зе ча ^^. 


допускати ето 90 праздности, или 
90 излишиято гуляшя: отф чего вы 
злыя мысли по природ могли п 
немь усилипаться. Я хахф сту- 
пить онф п сопершенной позрасть , 
и поняпие: то не малым в от- 
пращеню оть злыхб страстей спо- 
СоБомЬ ему послужитё, частое упра- 
жнеше. пб прилёжномЬ чтени хнигЬ. 
нрапоучительныхь , премудрыми му- 
жи сочиненныхь. Кои его могутф 90- 
статочнёйше настапить: ках пВ 
зофшнемь спётф Богу угодить , жизнь 
спою 905родфтельно и честно препро- 
подить: 9а и по смерти 9оврое се- 


55 имя заслужить? 


Между 


Между прочими тахкопыми хни- 
тами, и ся назыпаемая- Сопётиы Пре-. 
мудрости: каждому 9доБронрашщемё. се- 
я украшать, а оть порокець УБ5>. 
гать, желающему ‚ че. малымЬ, успб-. 
хомё. Быть можеть. ВЬ. кеей, содер-. 
жатся потревныя, от, премуор8йл 
шихб. Соломона, и, Сраха. пывранныя, 
и на пункты, разафленныя, прапила », 
с песьма нужнёйшими, на оныя изб. 
яснемями, и, полези®йщими разсужде». 
зями, елико, 90, порядочнаге, влаго». 
фазумному. челопёку, севя попедешя; 
принадлежит. М. имлино:. какЬ. ва». 
довно, ему сопёстию, умомь, сера“. 


цемь и языхомь прапить ? „Да и. 
хахб, 


ках со псёми споими домашними, 
также ‘и ©5 праятельми поступать? 
Чего пь вазсуждени не овлёнился я 
по должности и фейности хь ‘отече- 
стпу, употрёвить ‘славёйшиго моего 
таяанта хь перепеденю ‘оныя с Тта- 
яанскаго › на оБщёй нашь язык Рос- 
СЯслй , с навлюденщемь , и. мн 


выло можно, ясности нашего слога. 


Й тахь аа совлагополитЬ влаго- 
Схлоннзишй читатель принять ме- 
ж9у прочими и сей, хотя малёйшй , 
однахо усеронёйшй трудь мой, и 
пользопаться онаго чтешемь хо угод- 
ности споей. А я, при желаши каж. 


дому, 


96му по псёхЬ похпальныхь 905р095- 
теляхЬ влагоуспёшестпа, презаю мо» 
тушя выть по челопёчестпу, 0со- 
влипо же по моимЬ недостаткамь, 
хакя ливо пЬ семь труд моемЬ по-. 
трёшеная , везпристрастному искуснёя- 


пихь испрапленю : 


ОПИСАНТЕ 
СЕЯ КНИГИ, 


ВЪ дв ЧАСТИ РАЗДЪЛЕННОЙ. 


Первая часшь вЪ чешы- 
рехъ пункшахЪ состоящая, 
содержишЪ нужнъипия пра- 
вила, ко управленшю человъ- 
Ку самаго себя. 


а иИМЯННО : 
ВЬ первомБ пунктВ содержатся 
правила: 
Страницы . 
о Упраплени Сопёсти - - - - > 
Во второмЪ: 
О упраплени Ума - - - - - 1, 


ВЬ шретьемЪ: 
О упраплени Сёроца и страстей эт. 
ВЬ четвертомЪ : 


Г 
1 


О упраплени Языка - - -`- 147. 


Вшорая часшь въ чешы- 
рехЪ же пункшахЪ состоящая, 
содержишЪ Нужнъйиия пра- 
вила КЪ добропорядочному 
человзку себя поведеншо съ 
своими домашними И СЬ 


) 


людьми посшоронними. 


а имянно: 
; | Страницы 
СБ женою - - = + + *+ + - о 175. 
СЬ 9$тьми + + = + = % + 192 
СБ друзьями, или праятельми, 
и ‘нешалтельми. + 1 ®* 1 34% 


| СОВЪТЫ 

` ПРЕМУДРОСТИ, 
| СОБРАН1Е ПРАВИЛЪ 

| Соломоно - Слраховыхъ. 

Е 

| 

| 

| 

|. 


ч\з мм | Ж у вл 


ПУНКУЪ 1. 
ПРАВИЛА О УПРАВЛЕНТИ 
СОВФСТИ. 


ПРАВИЛО 1. 

85 сочинени многихЪ книг6 нфсть кон: 
ца. Конець же слдпа раино пси да 
слышимЬ : Бога войся, и запон%ди 
его совлюдай. Вб семь состоитё 
песъ челопбхёб. Экклес. гл. 12. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


им 2787 - } | АЯ 
РЖ Мноме совфтьх даются, и мномя 

А книги пишутся ко спомощезниво- 
) ван!ю человБку, дабы онЪ вели. 


КИМЬ человфкомЬ бышь могЬ, и 
йо  овершенсшиа досиигальЬ. 


Премудрость , сказать  словомЪ , сей Конець 
только конець имфешЪ: и с1е- то слово Слбва, 


сокращенемь есть всего, о чемЪ прему- 
А 2 дрые 
"4 


4 Сопбты Премудрости 


дрые люди ни говорили, и заключевтемЪ 
всего же, о чемЬ оная премулрость сама 
по начаштти вЪковЬ изрекла. Овна никогда 
инаго не говорила, и не писала. кром$ 
только давантя знать человфкамЬ ,› что лю- 
бленте Бога, и повимовене его коли, бы- 
ттемЬ 'есть всего человфка. 


РАЗС\ЖДЕНИЕ, 
Когла ’ТвореиЪ изобразилЪ начертанте 
нашего естесшва, и зачалЪ челов$ка вЪ мы- 
сли своей с‹Ф шфмР притязантемЪ ‚ чтобы 
стя его шварь была главная, и самая предЪ 
прочими его шиарьми превосходная: шо 
не назначилЬ онЪ едино точшю шфло, и 


едину токмо душу. 


ОнЪ ясно усмотр$лЪ ‚ чшо какЪ шБло, 
разлученное ошЪ души, было бы смрад- 
нымЪ тшрупомЪ; шакЬ и душа ошЪЬ. Бога 
разлученная, преужаснымЪ злообразтемЪ: 
и что вм5сшо. превосходной тьари, о коей 
онЪ помышлялЬ , не иное какЪ н$5кое толь 


ко чудовище сотворилЪ бы. 


И такЪ ‚, чтобы не преминуть ему се- 
го своего намфрен!я вВЪ двисшво произвесть 5 
вБ самое шо время, когда онЪ совокупилЪ 
ифло сЬ душею, за лотребио разсудилЬ 
совокупить лушу СБ БогомЪ . чрезЪ благо. 
дать: и восхошвлЪ, дабы сля благодать 
вошла ивр созлан!е его твари,» и чшобы 
ЕВ шри совокупно си вещи всего челов$ка 
составляли, Цо- 


Ш КТ мех 


=... 


О Улраплен?и Соп%ети. 5 


Поостановись же шы на час, и раз- 
СУди ‚ коль премудрЬ есть БогЪЬ ‚, когда 
изобрёлЪ ци шри вещи аполь разныя кЪ 
совокупленлю ихЪ во едино, м кЪ созданию 


изЬ нихЬ шакЪ великой своей швари ! коль 


ЧуденЪЬ челов$кЪ ‚ когда с\и вещи в немЪ 
пребываюшЪ  совокупно : Да сколь же при 
том и нещасшливЬ, когда они разлу- 
чающтся | Г 


По отдаленти, и омставтти благодати 
ошЪ душ ‚ наступаешЪ осужденте ‚ и гр$хЪ: 
но разлученни души ошЪ пла, смерть : 
по разлученши шоя же души ошШЪ ш$ла 
М омЪ благодаши., алдЪ. Вс$ шри предме- 
та страшные, и ужасные ! соедини же 
нхЬ паки вмвсшв , и собери во едино: шо 
тебф представяшся шри красоты небесныя, 
и шри большия чудеса всемогущества Бо- 
ж!:я ‚ вмфств совокупленныя. И се-ште 
есть человфкЪ. Бойся Бога, пЬ семь со- 
стоить песь челопукЬ. 


ПРАВИЛО И. 

ВЬ страсё Господни да вудетЬ хпа- 
пензе тщое, и псе попёстпопане 
типое о запопбдехь Вышнлто. 
ИикЛл.ТА 9. 
ИЗЪЯСНЕНТЕ,, 


‘мверждай славу швою вВЪ ситрахВ. Бож!и, 
и вЬ вФрносши кЬ нему. Буде хо- 
А 3 щещь 


6 бопфты Прешу дрости 


щешь шы признаванЪ бъипь за честиаге 
и почтеннаго, и чтобЪ на лицБ швоемЪ 
всегда видима была ша крВпость, и вв 
твоем поступкё та кротосшь, и ша ду- 
ховная шишина, кои поставляют  чело- 
ака выше всВхЪЬ другихЪ: то им все- 
гда вБ себ н$%сколько мысли о благости 
Создателевой., и. о вёчиомЪ его совершен“ 
ств, и обучай сердце швое основанию, 
токмо на немЪ швоихЬ намфрен\й ‚ и на» 
&5яний.. 
РАЗСУЖДЕНТЕ. 


ВЪ. страс$. Не. поступай шакЪ. какЪ гордой, сты». | 
Тосподии дящейся Бога. бояться, и ему покланять- 
а будеш ся, по шому чно люди его боятся , и ему 
кален  покланяюшся, и что онЪ ушверждаетЪ: све, 
вое честь , на презиран!и своей. должносщи. 


По устроензи пмоихЪ мыслей и пове- | 
денй, берегися прилфжно принимать. се- 
65 за знакЪ дворянства и высоко почшен- 
ства то, чтобЪ не бышь столько разумну 
какЪ друте: и не думай того, чтобы осо-. 
бенное чье безуме честифе было общаго 
благоразумгя.. 


вишЪ себЪ за несходственно: дЪланть шо , что. 
простой народЪ дВлаешЪ ; шо долженЪ шы 
лучшее, прошивЪ, онаго народа, добро А» 


Буде. по тому Что ты дворлнийВ\, ста- 
лать. 


Не 


О..Улраплен?и Соп$ети. и 


Не подражай онаго благоговё ню, но 
большее прибавляй. Не слБлуй за нимЪ по 
сшезямЪ спасенля, и упражнеитямЪ вЪ пра- 
ВБ и свящости : взирай на свое состоянте у 
выходи инапередЬ, и собою примЁёрБ по» 
казывай, 


Храни твой чинЪ вБ церк»: не допу- 
скай чшобы другой кшо благоговв Яиве , 
и крешчае тебя былЪ: ибо по качеству 
п'ноего Эван1я шы первой. Твое мЬсшю 
предЪ олтаремЪ, и во время жершвопри- 
ношен1я стоянтемь оно находишся ближе 
кЬ Богу, и доходнфе кЪ нему молитвою. 


Плмятуй , что не нмфешЪ шы тшакЪ 
належнаго способа кЪ возвышеню своему 
‚адЪ оною подлаго народд шолпою, какЬ 
вящигаго предь симЪ наиверховнфйшимЪ Ве- 
личествомЪ` себя униженйя, и воздавантя 
ему достаточнфИшаго прошиёвЬ другихЪь 
моклоневля., 


Ка 
ПРАВИЛО Ш. 

Суета. суетстиаб ‚ псяческая суета , и 
оскорвлене духа. Эккл. гл. 1. 
ИЗЪЯСНЕН[Е, 

Н: надобно инаго любить кремЪ Бога, 


Истинное добро, и истииное увеселе- 
ве вь немЬ только единомЪ находишся. 
Являющееся же очамЪ нашимЪ добро, насЪ 

А 4 обманы- 


_ Всяческая 
суча, 


8 Сопфты Преиудроети 


обманываетЪ : оно шолько прехесть и 
суета, и добро ложное и пришворное ‚ кое 
<Ъ самаго того времени ‚, какЪ оно намЪ у- 
ходнымЪ становится, и какЪ мы его лю- 
бить начинаемЪ, в истинное зло обра» 
щаепся . 


РАЗСУ ЖДЕНГЕ. 


Рсе здфшней жизни благополучте в 
суеш$ и обманБ состоишЪ. Когда оное 
намЪ предсшавляешсн, шо мы его почита- 
емЪ за вещь посшоянную и швердую: на- 
ше сердце шаковымЪ видомЪ (благополучия } 
льстясь, прошягиваешФ кЪ цему руку, и 
слБпо за него хватается, & по досшапии 
онаго , вВчно веселиться имЬ надБешся. 


Не оное благополучие ‚, подобно есть 
обмиманю воды шекущей: сЬ мого самаго 
часа, какЬ мы начинаемЬ его имбть ,› оно 
также начинаетЪ убфгашь. ВЪ самсе лю- 
бимое время обнимантя , и увеселения имЪ : 
и &Ъ самую лучшую пору налиего ласкантя , 
и нашего уповая, оно ухолитР изЪ рукЪ › 
и продолжаетЬ свое ушестие : мы же по- 
с^Ъдуя теченш нашему, <Б ним раз- 
стаемся: вс идемЬ шуды ‚, куды насЬ за- 
зываешЪ наше сосшоянте, и влечешЪ вре- 
мя оное (шо есть, благополуче ) ни къ 
чему, а мы кЬ смерти. 


Время проходитЪ скоро, да и конецЪ 
его близокЪ: увеселеве единыя минушы, 
н 


диииееяноы 


карти Зое: ау 


} 
‹ 
3 
} 


ы ик ииеанили вари 
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и слезы вБчности д граничатЪ вм$сщф. 
Оные долме годы, о коихЪ препровожде- 
ни , между ими обоими мы помышляемЪ ; 
многократно ме больше одной‘ ночи быва- 
юшЬ. МожешЪ сшашься, что шфб же самые 
годы, имфюцщие пришиши  кЪ намЪ  ввече- 
рУ благополучно ‚ на мниогомощномЪ , и вы- 
сокомЪ щаснии ушвержленные, застанушЪ 
насЪ по утру, полЪ истреблендемЪ того 
щаспия погребенныхЪ. 


Сего дни ЕЪ нашемЪ домф шасие , 
здраше , богатастава и чесши , а завтра вс® 
оных суешьх на воздухЪ, вБирЪ и дымЬ 
расшочадиея $ шБло наше будешЪъ во гробБ, 
а луша на другомЬ св5шфБ , плачущая о се- 
бЬ,`и вфчно ‚ да очень ужё поздние гово- 
рящая: Суета суетстиб ‚ в оскорБлене 
духа. 


Самыя справедливыя причины КР пре- 
зр5ню ‚ каково мы долженсшвуемЪЬ © сихЪ 
убфгающихЬ благополучЕяхЪ показывать › с0- 
спояшЪ вБ семЪ словё, Суета. БогЬ т9- 
кмо елинЪ исминиое благо : сошворенная 
же блага, или добра, произведенемЪ суть 
и сфилю онаго самобытшнаго и безконечна- 
то блага. Разсуди © томЪ ‚ и погляди. 


Богам мы : но когда БогЬ ошЪ шво- 
его сёрдца ошступилЪ, шо что у шебя о- 
сшаенся, и чемЪ шы величаещся 2 


Ау Бышь 
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Быть насл$дникомЪ, и хозяиномЪ ст. 
ни какого либо дома, безЬ имБн:я на оной 
никакова права, и мдчи ко вступлению ьБ 
него : какое. 110 владфне и наслБлсешво че- 
лскфку ? Бышь господиномЪЬ какого либо 
сокровиша, какихЪ либо доходовь , Госуда- 
ремЪ какого либо государсшва, империи, 
нфкоей части, или всего свфта, и всБхЪ 
н:ружныхЪ видовЪ добра) пруобрБеть вс 
сфни Божтя , вс вари его, и вся дарова- 
н!я его, ане пртобр5сть его самаго. какое 
цю ирюбрёшене оной душВ, вЪ слБдЪ и- 
сшиннаго добра воздыхающей и насыщен» 
ной , нижё удовольствованной окром$ шоль- 


ко его. единаго, бышь немогущей ? 


Но еше и мого хуже, что с1и сфии 
Созлашелевы , с1и богатства, и Си вели- 
колЪшя при шебф находящгяся ‚ не внутрь 
шебя сушь. Злашо и бребро входишЪ вЪ 
домЪ швой, увеселенля входяшЪ ЕЬ очи 
ивои, и В чувствьтя, а далфе не прохо- 
дя: не досшигаютЪ они до вхожден!я 
вЬ лухЬ. швоЙ , нижё вЪь то мфсто , гдз 
крайнтя швои нужды и желания безсмерт- 
ныя г ссоомвфистшвующЪ  шебфБ они своею 
ш‹лько Ффигурою ‚, или видомЪ; шакихЪ 
добрЪ, и шакихЪЬ благополучай тебя окру- 
ж- ющих, и <Ъ таким шрудомЪ соблю- 
длемыхЪ : едина шолько сшфнь всБмЪ есть 
наслфдлемЪ твоему сердиу принадлежащимЪ, 


Полумай шы яф-колько, и буде можешЪ, 
слышашь крики оные и споры, кои во вре. 
ия 
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мя забавленй и увеселенйй глас свой изЪ 
глубины сего бБлнаго сердца. испускаюшщЬ , 
то восплачь самЪ о ‘себЪ, и обЪяви оно- 
му сердцу достойну бышь сожалБня : ибо, 
когда оно по рожденти своемЪ ищешь, и 
непресшаино сЪ крайнею любовю спраши- 
ваеть © истинн изЪЬ истиннЪ, чтобЪ 
бышь ему щасшливу $ шо инаго вЪ себз 
не находишЬ кромё шолько сея суеты 
суешЪ, сея стфии сш6ней, сихЪ изобра- 
женй притшвориыхЪ, и обмана наполнен- 
ных. Суеты суетстиб , и оскорБленае 
духа. 


Во уш?нен!е его, не приписуй ихЪ кЪ 
нему, и не надВйся его успокоить, нижё 
щасшлива учинить посшупками гордыми, 
м Ф1лософею Свфискою. 


Я твердо вфдаю ‚ что мудрость чело“ 
вЁческая ‚ и политика самолюбтя , желаюшЪ, 
чтобы человёкЪЬ ради своего щаспия ошЪ 
мварей. и ошЪ ‘Творця отрекался:: чтобы 
иной чесши не искалЪ , какЬ бы только 
ему быть, и самому надЪ собою господи- 
номЪ слыть : пользоваться свеимЪ собствен- 
нымр содержанемЪ , и довольствоваться 
своею 0с0обою, что таковое владфите за- 
ключаештЪь вЪ себб истинное благополучие , 
м чшо угожденш самому себБ лучшиыув 
есть щасниемЪ прошивЪ угожден1я ЦарямЪ 
н АнгеламЬ. Но возьми шы вЪ разсужде- 
№6, чшо ведь и №, суеща, 


При- 


Д——— 


= _—_— 
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Приэр®хЪ Припомни, что хошя духЪ твой са- 
вия фши мый есть наисовершеннфиний и благород- 
прему- н5Фиший образЪ перваго быпия: однако ‚ ке- 
а гда онЪ лишается Божя благодаши, то 
о 2» находишся вЬ крайней суешё. 
и умомЬ 
моимЬ 
> Все оное, что имфевЪ вБ себЪ вели- 
ВНЯяхо. . 
Е А ды а о довольное вмфщенте 
кх. ® . 
5 ко включению Бога, не можешЪ быть от- 
о 


лучено ошЪ Бога: шолько бы не было ©но 
сшоль праздно , сколь есть БогЬ неизмб. 
римЬ вЪ просшрансшв®. 


Се значишЪ ‚, чшо когда Наша душа 
не должна ничего любищь, и во власши 
своей инаго кромБ себя самой не имбть у 
то великость сея умныя и вф$чныя души, 
не вЬ иномЪ чемЪ состоишЪ ‚ какЪ вЪ без- 
м5рномЬ лишевши и безконечной. бол$зни. 


Наша душа есть н5чшо  божесшвен< 
ное и превосходное : но со времени ощ- 
лучения ош нея Бога, она вЪ шо прешво» 
ряешся, Чшо называется осуждевлемЪ ‚, да 
онажр и сама себЪ бывлешЬ адомЪ. 


Разность ‚ происходящая между двумя 
грёшными дущами, первою ужеё осужден- 
нею, а другою на земли живущею, и вБ 
т$Ъл заключенною , состоишЪ вЪ томЪ , 
чио одна видима есть, и болфе чувситуешЪ 
свое сшрадан1е : а другая не видима, и еще 
нечувствуема. 


Когда 
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Когда душа швоя по разлучени отЪ 
Бога за грёхЪ ‚ вБчно нешщастливою себя 
восчувствуетЬ ‚ и в пламени огненномЬ 
себя увидишЪ. шегла ея лдвижентя ошча» 
янныя, и вопли болфзненные будушЪ шта- 
ковыми „© коихЪ издалека прелувфлалЪ 
ПророкЪ , и кои оиЪ повшорилЪ сими ‘сло- 
вами : сотпориль мя есть аки сосуд пра- 
зденр. БотЪ ‚ скажетЪ она, сошворилЪ бы- 
ло меня сосудомЪ неизмёримымЪ и драго-. 
и5ннымЬ ‚, могущимЪ пользоваться славою 
его, и стяжашь божество его: но нынё 
онЪ ошЪ меня отсшупилЪ, и оставилЪ ме- 
ия ‘всю праздну: я уже не инакова, но шя- 
кова ‚ каковою шеперь нахожусь. И че-то 
есть оскорблентемЪ оскорблений , и ужаснве 
самого ада: бышь духу, и бышь едино- 
му: быть лушб безсмертной, да еще и 
вБ сует. Суета, и осхорвленйе духа. 


ВТ РЕЗ УЕ КА 
ПРАВИЛО И. 


Вся выпаемая припедетЬ Бот на су96, 
алце Благое ‚ аще злое есть. 
Эккл. Гл. 12. 


Страхб Господень ‚ начало премудро- 
сти. Притч. гл. Т. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ. 


В ав Божий‘, началомЪ есть истинныя 
премудросши. Оная же ‚ коя происхо* 
дишЪ ошЪ страха по досажденю людемЪ, 

| или 


СтрахЪ 

Господень, 

начало пре- 

мудрости. 

Прим. гл, 
Г. 


Воспомяин 


14 Соп$ть’ Премудрости 


или отЪ желантя во угожленти имЪфь му- 
дросшь есшь ложная, и обмлиа наполнен- 
ная. И хотя великее число разумныхЪ, 
и полишичныхЪ вБ сибтЪ находиикя, да 
однако и безумныхЪ не меньше, 


НфюЪ большаго безум!я какЪ разумну 
быть предЪ всВми ‚, только не предЪ Бо- 
гомр: и никому не досаждать, какЪ толь- 
ко ему единому, 


РАЗСУЖАДЕНИЕ, 


Первый образенЪ, и главный, котё- 
ой имфешЪ ты избрать кЪ благоразумио- 
му швоему испрявленио , вЪ шомЪ состо- 
ишЬ, чшо налобно шебБ бояшься швоего 
Господа, и швоео Судли. 


Естьли хочешЪ, чтобы сей спаси» 


послЪднля Тельный страхЪ.раждалси вЪ душб швоей , 


твоя , нво 


и истреблялся весь осшатокЬ склонности 


вЪки не с0- щвоей ко грёху:; шо но! лучшаго спосо- 


тр5шиши 
Ср. гл, 7. 


ба, какЪ памятовантя о первой и послФ дней 
исшинив , и познаваи!я чрезЪ богобоязливыя 
и непрестанныя разсуждейён сего: откуды 
ты приходишЪ , икуды идешЪ ? Какое бы- 
ло Швое начапие, и каково имфешЬ быть 
теое окончан1е? ОшЪ кого шы получилЬ 
быпие` швсе, и кЬ кому принадлежишЪ ? 
Какую шы должность имБешЪ кЬ швоему 
Создателю, и чемЬь шебВ долженЪ Судя 
швой ? 


4»^- 
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Должность твоя, и обязанность кЪ 
блягости Созлашелевой , не долгаго разго- 
вора, но долгаго мыслю поучентя, ДБломЪ 
есшь: и хотя вфтЪ кромф единаго шолько 
слова на каждой пунктЪ ‚ однако чю нь ли 
станешь на каждое слово ЛЬШЬ, и вЪковЪ 
удивленя , и молчаня. 


Оное что удивительно кажется, и о 
чемЪ особливо разсуждлать шы имфешЪ , вЪ 
томЪ состоитЪ: чшо таковая должность , 
которая не престшавала возрастать со вре- 
мени швоего рожденйя . и которая еще еже- 
дневно «ЪЬ швоими л5шы расшешЪ , пред- 
варила швое рождене, и стшарфе она шебя 
самого, 


Ведь не сЪ шого времени какЪ началЪ 
жить, зачалась мысль о шебБ: но прежле 
началЬ и временЪ БогЬ былЪ, и шы ошЪ 
него любимЪ быль. 


Разсуди жЬ еще и с1е ‚ изЪ чего тьг, яко 
ничто бывшей › извлеченЪ, и какимЪ обра. 
зсмЪ? Да и сЬ коликою чеспию , ошЪ вЪч- 
наго онаго безчест1я избылЪ ? Когда надоб. 
но было произвесть тебя вЪ лин перваго 
человфка ‚ тогда 'Тгорен® сотворилЪ небо и 
землю ‚ шо есть: два свфта, и два рай, да 
и сошворилЬ онЪ ихЪ только для шебя. 


И шакЬ крайнею милосплю то разу. 
мЪешся ‚ что сомворилЬ онЪ ихЪЬ только 


ради 
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ради тебя единаго, и допусшилЪ шебБ бы- 
пме только для того, чтобы пребылЪ 
пы вфчно сБ нимБ , восхошфвши при шомЪ ; 
дябы божесшвеннфишая служба его вЗчно- 
сти, #Ъ познаыти, и любленти Бога состо- 
явшая ‚ упражненемЪ была швоего време- 
ни и твоего смершнаго живошща. 


Вся сотво- О милости неизреченный ! о чёсти все- 

ренная при- высочайшей и безконечной ! но шолько въ 

ведешь здВшней толь славной жизни вельми сшраь 

БогЪ и чщно по, чшо всякая минуша жипия твоего 

судЪ. безЬ любви Божей, минушою еешь поше- 

на гл, ринною : да что и сти. вс$ минушы булутЪ 
сочтены, и изслБдованы вЪ самый часЬ 
смерти швоей. 


БогЬ начахЪ благодБянемЬ › окончитЪ 
же правосу дтемЪ, 


ОнЪ, яко ошЪ толикихЪЬ лфшЪЬ швоего 
спасения ищулий , позоветЪ шебя вскор$ на 
судЪ: а лБло его суда, когда шы предЪ не. 
го ивишся ‚, будешЪ разсуждентемЪ вБ ли- 
ц$ швоемЪ того, Что принадлежишЪ какБ 
отЪ его, шакЬ и ошЪ швоей стороны. А 
именно ‚что онЪ сЪ шобою здфлалЪ, и чшо 
шы предЬ нимЪ дфлалЬ, и нынб дфлаешЪ, 


Приведеть ОнЪ сложишЪ свои, сЪ швоими дБлами, 
на судь, И принудишЬ швою совфсть сличить ихЪ 
аще ли бла- равном6рно, и увидищЬ дФла его святости , 
гое, ащели и двла швоей злобы, совокупленныя веди. 
злое. номЪ м6сшб. | Сличи 
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Сличи шы ихЪ нынБ, и у креста 
пред швоимБ МскупителемЪ, и швлимЪ 
ОшцемЪ слфлай шо, чшо имзешь сд$лать 
&5 день оный предь швоимь Сузею , когда 
Увидишь истинну ЕЪ книг; гдБ всякое 
ЯЗЪло записано. 

Рассуди, чо едино тамЪ только ми* 
Лосердте, швои заслуги предварившее, 


Едино только неблагодарствте, послБ 
милосердтя произшедшее. и во время са- 
мыхЬ милосшей наченшееся, 


Едино шолько правосулле, коё испыту- 
етЪ доброе и злое, кое вБситЪ благость 
Божтю ‚ и злодЪйства человбческая, и кое 
какЬ вЬ благости Божтей, шакЬ ‘и вБ зло. 
АЪиствахЪ человфческихЬ инаго не йидишЪ, 


кром$ф безконечносщи; 


На конець ‚ едина шамЪ вфчноеть , гдв 
"рёшиицы не пресшаютЪ быть грёшника- 
ми и гордыми, а Судля также не престша- 
нешь бышь правосудливЬ;, Его святость 
будеш м6рою своего прогнф$вантя ‚ кое, яко 
безконечно раздраженное, преложишся вЪ 
мфру грёшНникамЪ казни: а безконечная его 
красота, коей никогда они не. увидят , 
&Б мБру ИхВ ошчаяния, 


Я говорю много 6 тшакомЪ дёлБ, гдБ 
Не меньше надлежишЪ бышь рассужденю. 
Б Вся 


ь 
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Вся покёеть о челов$кВ, вЬ четырехЪ 
только словахХЪ заключлется. Его веселдз 
сти вончаштся ‚, его л$ла осудяшся , его грф= 
хи накажутся его казнь, буденЪ мука вБчная, 


СтрахЪ Го- ВотЪ шеб® то, что не чишать . но 
споденьъ, на- мыслгю рассуждать, и высматригать им}. 
чёло пре- ешь. Какое бы мнфн1е свиЪЬ о умномЪ 
мудрости, чёлов$ кф ни имЪлЪ ‚, однако оной, буде не 
наЧалЬ еще о вышеписанномЪ рассуждать 
по и умвымЪ бышь еще не началЪ же. 


2 


Млалость и глупость, мысляйЪ шолв- 
ко о настоящемЪ : скупость о булущемЪ › 
Политическая” мудрость, припамянтывастшЪ 
о приключеви вчерашнемЪ, и предусма- 
лтриваешЬ о завтрешнемЪ, для предку; 
Истинная же мудрость, проницаемЪ сво. 


имЪ зр5нтемЪ сЪ одной стороны, оШЪ на-. 


чапця времен. даже до сотворевнтя чело- 
вЪка: а ©Ь другой, отЪ смерши, даже ло 
вБ5чности: и из обоихЪ. сихЪ макЪ даль- 
мо вилныхЪ крайносшей; чинишЪ оня вре- 
мя настоящимЪ , дозволяя имЪ всБ свои 
нынфшня мысли: 


ЗАМШИ В МЫ АМА 
ПРАВИЛО У, 


ПНечестипый етоа праидетЬ по глувину 
3018, презираетВ. Припч. гл; 18. 
("= что тебя улерживаешВ ошЪ рас- 


суждентя 0 сеи Хрисиуаиской иетин-, 


н$, ичшо приводимЪ кЪ презираню полна 


ьх | зы 
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96 птвоего обращентя , сшявя оное будтобы 
| М30 в ъхЪ разумнаго , и злати ого че’ ов$ка 
ДЪлЬ за меньшее; привычкою есть пре 
провождлаемаго тобою безпорядочнаго жи- 
ПИЯ, и ни малфИйше о показуемаго швоимЪ 
страетямЪ супрошивленяя. 


С! бЪдная привычка глубиною есть 
безлны ошкуду грёшнику вышщи , и паки 
на путь покаянгя, и спасения припипи у 
р$дко удается, 


| Олиако вялобно Выхохить, Свяшые 
Отцы и духовники обЪявяшЪ шебб о сред: 
сшвахр: самое же лучшее средство, или 
способЪ есть мог, который представляешЪ 
шебв СоломонЪ сЬ слБдующемЬ правил. 


ПРАВИЛО \. 


Егой познахь ‚ яко ве инако поздержень 
Буоу, аще не Бог дастр: тогда предь 
стахь Господепи, и молихь его 
отё псего сераца моего, 


Премудр. гл; 8. 
ИЗЪЯСНЁНИЕ. 
я “еляя прюбрёсшь благодать кБ ийрёбдо- 


лБнтю моихЪ злонряши, и кБ препро- 
вождению ЁБ свяШисши житла: Присйупиль 
Б2 я 
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я "Ъ Богу, и просилЬ о шомЪ унего всфмЪ 
моимЪ серлцемЪ, и всею. силою ‚ какову мо. 
гло во мн$ произвесиь горячее желан:е, 


Обливяяся слезами, и палши ницЪ 
пред жершвенникр его, ошкуды исходилЬ 
гласр на покоянте меня призываюний , ска- 
залЪ я ему: Господи, премудросшь оная, 
и сЕЁШЬ , кои показуютЪ человфку красоту 
добродфшели, вЪ шебф суть: влей ихЪ вБ 
меня. 'Ты повелТваешь бышь мн чисту 
и благоговфйну : даруй же мнВ благоговфнте 
и чистоту; и потомЪ. повелфвай мною во 
всемЬ ‚ чшо шебф угодно. 


РАССУЖДЕНИЕ. 


Не надфися шы такихЪ дарованти, ни. 
жё прочихЪ благодвянй луховныхЪ, и мир» 
скихЬ себф получить, буде у него про- 
сить не станешь: безЪ молитвы , не пре- 
мфнишь жипия, ВозЪимфешь изу благо- 
дать , коя подаетЪ. первую силу кЪ пфло- 
мулренному жипию: но по обыкновеннымЪ 
Поемудросши законамЪ, не инако пртобрБ- 
тешь, какБ шокмо чрезБ молитву, оную 
бллгодать, коя подаешЪ хошбн:е кЬ бы. 
тю шаковым\, и кЬ дфиствительному и- 
сполненйю шакЪ добраго желангя. 


Молиться Богу слабо, чтобЪ овЪ о 
ттоемЪ блдномЪ живошФ имБлЬ милосер- 


дте, сле кь нему моленле разумёешся та- 
ковое , 


———- 
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ковое, чшобЪ онЪ ошклядывалЪ пртугото- 
вленное шебф ноказавте ‚ пока шы ошкла- 
дываешь свое обрящен!е: и сле есть пока- 
зыване швоей боязни, ЧчтобЪ снЪ шебя 


‚ УсльшналЪ , по тому чшо боиш я шы прер- 


ваиь Уузь кЪ швари шебя привязующихЬ , 
да и чтобЪ шебф не любишь инаго, кромё 
его единаго, | 


БогЬ хошщетЪ , чтобы во время нашего 
кЪ нему молентя ‚ самая’ наша утшроба, бу- 
де можно, гласЪ имфла: и дабы вЪ нась 
пылалЬ божественный огнь, для приданРя 
силы нашему воздыхание в восхождении 
кЬ нему, и послБловани за нимБ  мтакБ 
долговременно ›’” пека его провосудле пре- 
гнать его восхощеть ‚ чшобЪ насЪ не слы- 
длатиь, 


Бо хощешЪ- быть неошступенЪ , по- 
печишеленЪ ‚ докуко .- любителенЪ : и тако 
ходи ты за нимЪ непрестанно , присту- 
пай кЪ иему; будь докучливЬ , и не опы 
ставай ошЪ него; ‘не имфй инаго страха , 
кромв шолько того, что развБ самЪ его 
ошрекательсшвами скучишся, и ме будешь 
№ терифни постолнень, 


Уповай на его слово, какЪ чинили Свя- 


шые ‚ противЪ самой надежды, и по не-/ 


Воли ошчаянтя , Скажи ему › когда увидит 
его сЪ мечемЪ вЪ рук$, для предания ц:ебя 
в жершву его гнфву, и когда увидишь 

Б3 пот 


МоляхЬ 

его ошЬ 
всего сбрё^ 
и 


Аше и уб!- 
ешо мя , на 
него воз“ 
уповаю. 


Неджостлой- 
на спасеши 
по велнцт И 
милости 
твоей, | 


Недостой: 
на н проч, 


Иа тя Го- 
споди упо- 
вахь , да не 
постьыжу- 
ся во вЪКЪ, 
И сз, 30, 
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циотФ мечь воткнушЪ ЕЪ пвое ‹серлие ; че 
оШЬ лона смершнаго, и даже ` до врашЪ 
адовыхЬ ‚ имфешь ты ‘покланятаься его бла- 
гости, и что еще станешь ожид шь еге 
милосцри/, и будешь надфяться на помощь его. 


Скажи, чше убфгаите есть погибемю , 
когда настоишЪ пора грозная: что во вре» 
мя его гнифва, н5шЪ шакЪ безопасняго м$- 
спа , как сшоянуя предЪ нимЪ . чо сле 
есть только оное м8стоположене. глЪ пе- 
чальные ‚ грёшные и мершзвые могуш® 
обрёсщь спасене. „ИВ хому идем $ (ло- 
песа жипота пзчнаго имаши. Я грфшенЪ, 
я смерменЪ: куды мнЪ ищши, ешьли к 
тебь не прибыгну ил 2. хе 


Скажи прямо, что ему все возможно , 
что онЪф Господь всегд: да только сшой 
крёпко Еф шомЪ, чео онЪ со вс фмЪ своимЪ 
всемогущестявомЬ нелостаточенЪ кЬ сопр®» 
тивленшю молитвамь смиренныхЪ и оскор- 
бленныхЪ. А понеже предЪ нимЪ ‚все до- 
вБренности обфщано, по ме ить. 
чтобф онЪ на шебя не мило: ердно воззр $ лЪ , 
й такую душу оставилБ, коя на его за) 


щищенте искренни надбенок и на его лю. 
бовь полагается, 


Говори смфло, и скажи <Ъ Хананеею, 
утто ему не меньше шой склониости явить 
КР шебБ должно, каковую показуюнЪ хо- 
Зена к собичнаиВ своим домащнимь : чщо 


инаго 


аж 
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инаго шы не просишь, какЬ только крехЪ 
отЪ стола его: шолько однихЬ обЪБдковЬ 
отЪ СвятыхЪ. Говори по примБру шой 
е жены . котерая умёла как сБ БогомЬ го. 
ь воришь. Хошя же онЪ тебя и нахальнымъ 
докучиикомЬ назвалЬ бы, и прошевте швое 
ошеергнулЬь бы, и выслаль шебя вочЪ от 
себя повелблЬ бы: по стой шы кр$ ко, 
ухваптись за его ноги, и обфЪяви ему ‚ чщо 
ты ош неге до щёхЬ порь не ошсту- 
пи, пока онЪ, или не накаджешЪ доку- 
чантя "иноего смериию , или тебя усльинит® . 
Приведи на конецЪ до шого, чтобы шво- 
имЪ ревносшиымЬ усилБитемЬ , по извле- 
ченти ошЪ сердца его онаго любезнаго, н 
мисгихЪ грёшниковЪ ут шившаго слова , 
принудил шы его сказать себ: О жгно! Маше, га. 
пелая пра тпоя! вуди теБ® якоже хо- 15. 
деи. © каБ шы меня утруждаешь 
тварь невёрная! О сколь велика швоя до- 
вБренносшь | Поди № поекоемЪ , по желаню 
швоему сдБлаешся. / 


Пряшно смермному Властелину пред- 
й варяшь прощентя , и жаловашь , прежде у- 
помянумтя ему о нихЬ: БогЬ же хощешЪ, 
и ожидаетЪ себЪ моления : и енЪ столь ще- 
дряе ‚› сколь долБе себя просить и плакщь 
предЬ собою ‚, допускаешЪ ‚ пока просимымЪ 
награлитЪ. Благодфян!ю своему есшавляеш® 
онЪ н5ктимЪ. образомЪ быть благодБянхемьЬ , 
когла обЪ ономЪ очень просишся: его ми- 
лесть, несовершенною , миже швердою есь 
Б 4 миле- 


__——АЭ— 
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милоспию , когда она не по долговременивй- 
нтемЪ желанйи получается, 


Берегися перзому его отказу уступать , 
и скоро отЪ него отставать , якобы пе ипре- 
косердтю , Или ошчаявянтю . ИЛИ уничшоже.- 
но. Сте-мо было нешаспиемЪ шфЪхЬ, ко- 
торые ничего себф не достали. Иутинной 
секремЪ ко благоуспвшеству , вЪБ докучани 
состойтЪ, 


/ Наша докука столь ему угодна, сколь 


челов комЪ досадна. Она есть знакомЬ, 


когда мы просимЬ в$чныхЪ благЪ усердно 
мами желаемыхЪ: а когда шребуемЪ времен. 
ныхЪ ‚ могла оная значитЪ шо, чшо мы 
хошщемЪ ош него только ихЪ однихЪ полу- 
чишь, а прочая всБ надежды ошвергаемЪ, 
Оба ‘Ли свидфшельсшва во всевозможносши 
на его милосердие, и его`правосудте полага- 
ются, ОнЪ вЪ нашихЪЬ непрестанныхЪ и 
докучливыхЪ ‘прошентяхЪ  видищЪ опыть 
сыновней довфренности ‚ коя отверзаетЪ у 
него сердце, и коя вадЪ м$ру ему угодна, 


сд о фо оф 0 о оф ор ор до о др о оф оф оф 0 ор оф 
ПРАВИЛО У1, 


Им$й надежду на Господа, от псего 

сороца тпоего, Во пс%хь путехб тшпо- 

`ихф его поспоминай , и той напра- 
пить стопы ‘тпоя. Пришч, гл. 3» 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


ЕН: бога возлаглй твою надежду, пореде- 
® ам швом ввфряй его полечентямЪ, и его 
| благо: 


РЕ ОЕ 
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благости , ЕЪ дБлахЬ твоихЪ его воспоми- 
иай , и сердце швое на немЪ укр$иляй. Сте 
правило лля тебя наилучшее и глависе, 
коего шебф держаться надобно ради поря- 


' Яочнаго швоего исправленля, и благоразум- 


наго и щастливато швоихЬ дЪлЬ произвож- 
дентя, 


Пока очи твои станутЪ взирапь на не. 
го сЬ вБрою ‚ то онЪ ‹будешЪБ шебя водить 
за руку, и шы станешь ходишь безЪ вся- 
каго спраха- 


{ 
РАССУЖДЕНИЕ. 


Мы вБ семЪ св$фш$ видимЪ много 6б5д- 
ныхЬ , по тому что усмашриваемЪ шакихЬ 
людей мало, кои бы похомБли возложишь 
надежду свою на Бога, 


Ничшо шакЪ многократно намЪ не обБ. 
щано , какЬ оное, чшо БогЬ подастЪ свою 
помощь всфмЪ шБмЪ , кшо на него шолько 
надежду свою возложишЪ : и лучше сего, ни- 
чего. другаго кЬ нашему опышу не нахо. 
дишся, 


ВременемЪ полагаемея мы на него, да 
токмо какЪ Святый ПешрЪ на водахЬ, 
усшрашаяся, и сомнфваяся, похощешЪ ли 
онЪ помощь свою намЪ подашь, 


Желали бы мы болфе полагаться на 
благопргятство тварей, и искашь нащего 
покоя, ушверждаясь на ихЬ объщанти, Но 

в; пе 


ЖезлЬ 
шростный, 
нань же 
аще опреш- 
ся чело“ 
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эТкЪ ‚, вии- ЦО речензю Исати : сле есть надбянтемф на 
деть вЪ ру- оныя шрости ломкйя и жескя, кои пошяен- 
ку его, и ными. остшреями проколающЪ руку у чело- 
прободеть вёка, на нихЪ опирающагося, 


его. Иса!» 
-- 36. ст, "Гвари суть обманщицами : не иифюшЪ 
35. еря 


они силы кЪ содержан!ю наЪ., а имвюшЪ е6 
кЬ измёненио намЬ, и поврежденьо насЪ. 


ПруемЪ /ихЪ и встр%ча , великолФпны , 
и подаютЪ намБ великуло надежду : однако 
первой ихЪ подарокЪ состоишЪ вЪ оббщани, 
второй вЪ извиненЕи , мрешй кЪ презрнйи ‚ 
а пос лФ нЕ НА коненЪ ь в измБнении, 


ТакимЪ - шо  образомЪ обыкновенно , 
дружелюб!я свфта сего окончаваюшщся : и 
Ничшо шакЪ не заставляетЪ насЬ сы дить> 
ся и плакать, какЪ то, что сколько мы 
имЬ ни вврили , сколько Надежды на них 
ни иМФли, и и любили, ла однако со 
всфмЪ пуБмЪ остаемся всегда, обмануты : а 
от такихЬ невёрныхЪ на дежлЪ, и слфпыхь 
лружелюб!и , происходят досады, раская. 
шя и ошчаявани, 


Си щри вещи: Вра, Надежда, Лью. 
бозвь, шремя сушь добродфтельми Богосло- 
вными, и шремя соверщенсшвами верьхов. 
ными, когда они Касаюшся до Бога: а на 
прошщивЬ они же шремя слабестьми , и тре. 
мя пороками, уму челов5 ческому стыда 
дДостойнфИШИМИ ‚ когда принадлежашЪ до 
щзарей. Когда 


ист тот инте лич 
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Когла мы ввФряемся слову Божно ‚, и 
страха вр себЪ ни отЪ чего не имфемЪ „ 
то ничто вифшнее помрачить нась никаеЬ 
не можешЪ. Мы проходимЪ благонадежно 
вЪ самахЪ бъдетьяхЬ и смятевляхЪ мир- 
скиХхЬ, и сшоимЪ на волнахЬ , какЬ бы на 
недвижимыхЬ. камнях , по шому что есь 
над нами БогЬ ‚, все уставляющий, и нжЪ 
содержащ й, Но когда недов$ ме довохитЬ 
насЬ до усшрашен1я: що влрутЬ и осталь- 
ное начинаешр колебаться, и около себя 
инаго мы не ВИДИМЬ , кром$ отверзающих- 
ся безднЪ ‚ кои прелсшавляюшЪ очамь на- 
шимь смерть , и адЬ, 


Петр? Святый обвиниль бурю во вре, 
мя своего бд птвтя ;  Росподь же на ииЪ. при- 
челЪ ему ЕР вину страхЪ его. Когдд мы 
начинлемЪ погибать, шо’ обвиняемЪ бурю 
и непогодь, или злобу человфческую ; и во- 
прошаемЪ Бога , длячего онЪ не ’утишилЬ 
вЪттрозЪ , и не удержалЪ непогоды ? БогЪ , 
видяшЕй истинну, не иное какЪ только на- 
ше мМаАловфряе обвинлешЪ. ОнЪ насЬ спра- 
пивяешЪ , 'длячего мы о его слов о его 
любви усомнились , и чего испужались? М. 
жопёре, почто усумнился еси? 


дитини оон поодиоривватетоциинифоотвьь д ппотицриткицотовоньм $ онишниооцва ши арчририфтьчни, 
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ПРАВИЛО У 


Буди милосер9в, и вудеши ахи ‘пыш.' 
няго сынь. СрахБ. гл, 4. 


Е ИЗЪЯСНЕНИЕ. 
фуле ты желаешь достять спасенте и благо. 
получе, чтобЪъ шебЪ бышь =Ъ чи’л® 
предьопредленныхЬ, и сыновЪ БожтихЬ : 
по носи знамевте избраиныхЪ , и избери 
| 
| 
| 
| 


за особливую себф добродтель, бышь ми. 
лостивему кь страждущимЬ. 


РАССУЖДЕНИЕ. 

ВЬ чю добродфшель вмфшающся равно» 
м5рно, при исшинномЪ благочеспти ‚, иети- 
нное благоролле, и ‘истинное мужество. 
Си шри преизящныя качества имфюшЪ шошЪ 
| же самыи знак® ‚, кош ‘рый ихЪ вЪ знаемосить 
приводимЪ. ИхЪ общее свойство сосшоищЪ ! 
| во имфн1и велидушной милости, и безко- 
| ры тно, чисиюй склонности кЬ ‘угожденю 
| другимь ‚ икЪ ущшфшеню вЪ печалБхЪ (ихЪ. 
| Есшьли свойсшво душй твоей не таково , 
| и я добродфтель шебф не нравна, шо ты 
не честной ЧеловфкЪ , не богобоязливой ‚, и 
не совфшной{ да нижё и ХрисийянииЪ. 
Пусшь люди называющЬ шебя какЬ хошяниЪ ; 
БогЬ же всевидяций имянуешЬ тебя негБр- 
нымЬ и осужденнымь, 


ий а ЗаконЪ Хриспанскй, касаюнийся до 

кре . милосердтя и любви , столько шебя обя- 
щЩихЬ, и СЬ зуещь, сколько швоей силы есть, и на вы- 

сфтующи- щий еще сте: :ень восходищь. 

ми сътуй. Не 


Яр. гд. 1. 
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Не Фдви шы шолько преимущества 
твоего, благородства ‚ или швоего чина, но 
еше и ихЪ должности знай: и напоминай 
что БотЪ возвысилЪ шебя налдЪ другими 
ВЪ какомЪ - либо город, или сптранф по по- 
доб1ю солнца , которое/ для того падЪ людь- 
ми возвьышено ‚ чиебы имЪ оно всеобщимЬ 
благодЪшелемЪ было. 


Великость таноя ‚ и могущество в ономЪ 
м5ст$ ‚ состоитЪ телько‘вЪ должности за- 
стулавхя неповинныхЪ ‚и подкр$плентя не- 
мощныхЬ. Сколько бВдныхЬ шамЬ ни на- 
‚ ходишся , шо всёмМЬ онымЪ людемЬ долженЪ 
ты помогать, и ихЬ защищать. Попече 
нте швое, и время швое, не для шебя, Вге 
оное, что шы у себя ни имфешь , и чемЪ 
ни находишся ‚ имЬ принадлежишЪ : самая 
жизнь швоя, дарЪ есть ‚ опрел6лензый умЪ 
ошЪ Бога , она’не имфешЪ употреблена бышь 
на иное ‚ какЪ шолько на услужене имЪ. 


Подавай помощь онымЪ , коихЪ не- 
правда и ненависшвь гонишЪ 5 и коихь 
тяжбы , и споры извфсшны ‘шебф учини- 
лись. Показывай храбрость кЪ освобожде- 
нпо ихЬ ош нападензя гордыхЪ, и укрБи- 
ляй швою мышцу на извлеченше ихЪ олЪ 
руки оныхЬ. Чего ради всякое другое 
ДЪло ошложи, и не давай себв до шФхЪ 
порЬ покоя, пока возримфюпЪ его и до- 
брые люди в5 шёхЪ м6ёсшахЬ , гдБ власшь 
швоя простираешся, 


до- 


Изми оби- 
димаго изЬ 
Руки оби- 
дяшаго. 

С!р. гл, 4, 
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Прикяони Допускай предЪ’ себя бЬлныхЪ безЪ 
Ухо м0 прекосердя и безЪ презирантя, терп®. 
нищему › ливно.. Дозволяй ИМЬ хошя не много сЪ 


н отб собою поговорить, и кЪ печалемЪ ихЪ на 
ый прибявляй болбзни , вЪ прешеривавти, ими 
мирная , Ъ Ч; : 
кЯЗ увидф НИ. того чшо шы уж 
в крото- ошказово, иу : ре 


сти. Ср. СлУшаняемЪ хлопот ихЪ скучилея; Вы 


гла 4.  слушивай ихЪ, и не буль такЪ свирвЪ} 
чтобЪ имЪ не показать слбза ко ошрад® 
ихЬ. Да буденф по крайней мБрф н5- 
сколько во очахЬ швоихьЬ миловидносити в 
и не думай того, что, якобы таковее 
взиран!е на бфдныхЪ , и допусканте оныхЪ 
сЪ прошенлемЪ’ предЪ ееби; было шебф поз 
ниженемь ; и забвемемЪ швоего досиюина 
стива : 


Соборищу Поступай ‹Ъ  БогбмЪ — кан р^бЪ 
нищихь СЪ простолюдинами какЪ брашЪ ‚ <Ъ гор- 
пр1ящен5 дыми какЪ госполинЪ: Храни швой чин 
буди: и предЪ ними: ставь себя высоко надВ без- 
предЪ ведь- цинсшвами людскими; но унижай главу 


можею, швою подЪ вёличество и всемогущество 
жай ыы ; 

уни Боже, Смиряй себя предЪ шфмЬ, кшб 

тлавутвою. 


тебя возвеличилЪ : покланяйся ‘пой рук, 
которая можешЪ шебя уничшоежишь: со- 
жалей о бЁлносши ‚ Какова можешЪ быть 
Е и тебф сообща: и не презирай пйлаю- 
щихЬ изЬ очей слезЬ, швоимЪ подобныхБ, 


@р. гда 4. 


Не будн Не будь вЪ области твоей; Или ЕВ 
2ко лезь судномЪ мёсшВ ШвоемЪ какЪ левЬ, шер- 
35 20" влюций всВХЬ , кшо бы ему ни помален} 

стьг, 
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спотдись шого, чтобы мвоя фамимя сЪ 
Толоду помирала по ой причин, чшо 
Ш: в живыхЪ нахолишся: чтобы швой 
домЪ былБ нещастливь ‚ О©ШЪЬ шого что 
шы ему господинЪ : и Чтобы живушле 
при. тебф, препровождали дни свои какЪ 
осужденники $  прешерпбвая — сумозброд- 
ства и бфшенства, кои тобою влад5юЪ + 
и шебя обезпокоивают Бу 


Живи шякф, какФ надобно честному 
и лоебродБтельному челов5ку жить, во 
всеглашнемь равенсть$ ума, чшобЪ онЪ 
былЪ не’иступенЪ при‘ шеб, и вБ швоз 
ихЬ  дБлахЬ упражневЪ › р ВЪ раз. 
ныхЬ приключеятяхЪ , справедливЪ ‚ и уве- 
селишелевь кЪ домашним тшвоимЪ . услу- 
жень кЬ друзьямЪ, милостивь къ 6Бд- 
нымЬ, и благодаренЪ ко вс ЬМЪ, 


Ничего шы такБ хорошато вЪ тво? 
ихХЬ  богагастваЖЪ ‚ или въ ивоихЬ до- 
стеинсшвахЪ не видишь , какЬ показыва- 
нтя возможной услуги ко многимЪ лицамЪ: 
и шого рассужленйя , что услуги И склон- 
Носши къ шебБ показуемыя, и В дру- 
желюбниыя обхожден!я , шебф чести нё 
принося ‚ да что еще они и неспра- 
ведливы, Ву дв шы не шщишься показыд 
вать большее благолфянте протиЕВ пока- 
Зуемаго теб, и буде по меньшей мёрЁ 
столько не а ‚ сколько самМЬ люд 
бимЪЬ находишься; 

ПРА. 


швоемЬ , 

и велдичай- 
ся вЬ ра- 
бЪхЬ твб- 
ихЬь Ср 4. 
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ПРАВИЛО ТХ. 


Гороаго постизаетЬ смиреше : духа 
‚же смиренна подкр®пляеть. сла- 
па. Притч: гл. 29. 


ИЗЪЯСНЕН!. 


Е холишЬ сшезёю смиренныхЪ умовЪ, 
кеи хошя скрываются, но оная ум$- 
етЪ ихЪ сыскивашь. Сласшолюбивые же, кои 
ее ишутЪ ‚ усмирены будушЪ. ВсакЪ хо- 
шяший себя гордоспию возносишь ‚ не’ 
йное что няйдешЪ , какЪ но, ошЪ чего онЪ 
убфгаетЪ ‚ попадешся вЪ поношенте, и тамв 


пропадешЪ . 
РАССУ ЖДЕНТЕ, 


ВЪ семЪ не учинено выключения о Ан- 
гелахЪ ; ` гораздо же меньше о человфкахЪ. 
Наисовершенин5йние ‚ и наилюбимЬйпие лю- 
ди, со времени ихЪ возгоржентя большее 
презрён1е и ненависть себЪ заслужива- 
юшЪ. Нахальсшво, вмфшаное между ихЪ сь- 
вершенсшвами и ихЬ доброл$тельми , из. 
образуетЪ нёчто невозможное кБ вытерп$- 
ню, Что гнилоспию и смрадомЪ вЪ тру- 
пф. шо гордоспию вЪ духахЪ безсмерн. 
ныхЬ. Они вездБ противны: не смотриш- 
ся на нихЬ %Ь небБ и на земли инако, 
какЪ на достойныхЪ ужаса страшилищей :; 
О5а ‹св5ша ‚, единомышленио согласуюшщся 
оныхЬ презирать, и ими гнушашься. 


На 
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На против» жб с16 единомышленное 
соглашен!е общимЪ есть Ъ почитанти сми- 
рентя. У ливленте человё ческое , любовь 
Ангельская, мило ши Сына Божтя ; всф да- 
Рованз1я Духа Свяшагв , ивсБ чести времеин- 
ныя и вчныя ; Для смиренныхЪ, Между 
Нами нфиЪ иныхЬ нын5 предопрелЗлен- 
ныхь , кромб ихЪ: Не видимЬ мы другихЪ 
блаженныхЪф вЪ раВ: благоХьшь и слава иа- 
сл ллемЪЬ ихЪ. Елииспвениая `И истинная 
майна КЪ получентю чесши  состониЪ зЪ 
презрёни самоге себя; духа смиренна под- 
хрёпляетЬ слаиа. 


Презиранио себя научись шьт, и хоре“ 
шенько вывВлай изЪ шого , кто пты шаковь? 
Однако не поймешь того изЪ читантя книгЬ, 
нижё изЪ слышантя ош учителей: надо- 
бно чшобы совфеть швоя о момЪ шебЪ ска. 
Зала, и шебя кразумила. Спроси у нев: 
мы усмиришся , сколь скоро приклонищь 
ухо шьее кЪ ней, и сколь скоро шебЪ по- 
нравится чинимое ею о семБ рассужденеу 
такожЬ ишо,; чшо она шебя приведемЪ до 
повфрен:я шоему, и признанйя того. 


Все смирен!е состоитЪф вЪ говоренйи 
б@шЪ чистшаго сёрдия, и сЬ богобоязливымЪ 
и искренним ра сужденемЪ: что шы не 
иное, какЬ одно шолько несовершенство, 
самая нодлость и прахЪ : достальное же вЪБ 
щеб$ находящееся ‚ ошЪ Создашеля првисхо- 
#ишЪ : и ежели вЪ рождензи швоемЪ возЪ- 

В имБлВ 
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имфлЬ шы какую либо выгодность боль- 
ше другаго, и нфкия качества нашураль- 
ныя5 то сти похвальныя качесшва не ц3- 
и‹ю были твоей лобродфтели, ниже аЪ- 
ломЪ рукБ штвоихЬ ‚ но даровантями его про- 
мысла и любви; чшо хошя ОвЪ подлинно 
покалуетЪ кЪ шебЪ мвомя милости. кои 
ежедневно расшушЪ $ да однако и гр%хи 
твои вЪ равносши ‹Ъ оными возрастают? { 
и чшо сли обБ веши знашнфишими суть 
#5 жизни шзоей, Первая, чшо бфдносши 
твои не были помфшательствомЪ Богу в 
милостивомЪ тебя люблени и преиспол- 
нен!ти шебя благодфяньми: Вторая, что то- 
ликтя благолБянтя, и толикгя люблентя не 
были шмебБ позвеломЪ кЪ показывантю себя 
быть  шакЪ неблагодярну : и Что столь 
долговременно шаковымЪ ты быль ‚ сколь 
давно вБдалЬ, чшо ошЪ него ты любимЬ. 


Выговери сле сердечно, н помысли ис: 
кренн$ : да чтобЪ и смиреиныял , и бого- 
бохзливыя швои очи, швои Ала, и прочя 
твои движеня, и все шо, что сизружи 
вЬ шебЪ вилишся, имфли знаки штаковаго 
покорентя, ЕБ каковомЪ шы находишся; и 
того внушренняго презр$нтя, кое ты чи- 
нишь © себ самомЪ.` ВЪ бесфлахЪ храни 
такое благочинте, чшобы образЪ души тво- 
ей быль смиренЪ: и не злобивЪ: держися 
того в посшупкахЪ швоихЪ при каждомь 
случа, м се всякимЪ человфкомЪ. Гдф ты 
ни будешь, живи, и говори как человфкь, 
свою подлесшь ь5даюцщий. 


Ко- 
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Когда о приступаешь ты к Богу, що 
КакЪ во кремя Молишвы , шакЪ и между у 
Пражнентями благочёстиваго жиния , буде 
Хошешь ему угодить, и удосмоинться тоз 
Го, чшобЪ ОнЪ тебя избралЪ для прослз- 
влен1я в шебВ своего всемогущества: да 
будетЪ шасе глаяное благогов в не ‚ вЪ пред- 
сМмавленти ему до тойна себя быть всяка- 
го ошЪ него презрвн!я. Взирая на его ис» 
иниости , окаЗывай свои: гляди на мвои 
темносши, вЪ его сыфтлостехЪЬ; умиляйся, 
трепещи, и Плачь. ВБ какой бы шы знаше 
нон чинь чрезЪ его мило. мь ни произве- 
денЪ былЪ ‚ не преставай ему покланяиться 
<Б надежащимЪ униженемЪ , ставя себя за 
ничшо, йко грфшникЬ, и яко учинившийсж 
до`тейнымЪ быть хуже и б$днБе того 
ЧВмЪ был человёкЪ вВ в5чносши во время 
небышхя ничего. 


Когда при д$лахЪ, мо время твоей 
власши, шы находишся $ шо между мно» 
жествомЪ людей вБ шебБь ищущихЬ, и шег 
бя почимающихВ , буде хощешь ‚, чтобЪ о- 
ныя в шомЪ чистосердечно посшупали, 
показывай имЪ, что шы самЪ себя швердо 
знаешь. 


Дълай шакЬ, чтобы на лицВ швоемЪ , 

м изЪ постунка длЬ швоихЬ, являлося то, 
Что шы себя КакЬ вЪ благополучияхЪЬ и че 
сшехЪ формуны’, так и вЪ богатомЪ убо- 
РБ великолЬимаго гроба, не инадко призназ 
Вэ ваешь у 
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ваешь , какЬ одну только сшФнь, или са- 
мую малую праха частицу, подЪ омою сиВыгю 
сокревениую : чшо предЪ людьми имфешь шы 
чинЪ суд!и или, верьховнаго власшелима 
но предЬ  Богомь ничшое, и какЪ единЪ 
только грёшникЬ, 


Не говори того устами, довольмо то- 
кмо кбримь шому: однако совершенсияво , 
какЪ ужё ` мною упомяйуин!о, состоишЪ вЪ 
вфровани, и помьшилени пшого шакЪ ‘шкер- 
дом, чобы сли душй швоей мысли ви- 
димы были &вЪ мвоихь благочинтемЪ укра- 


менныхЪ очахЬ явно. 


Сти мысли конечно вБ таком прим$- 
чанти изображены ‚ кои великихЪ людей 
чесьма любимыми, и много могущими надЪ 
сердцами учинили, когда видима была пру. 
ишность смирентя <Ъ крёпост!ю ихЬ ума 
соединенная, и сЪ блистамтемЪ ихЬ тор. 


жесшаьЪЬ и славныхЪ длЬ совокупленная, 


Когда бываешь шы вЪ госшяхЪ, глБ 
рЪаке случаешся такой человЁкЪ, который 
бы себя зналЪ , и благочинно , в. смиреяно 
геворилЪ 5 шо в смиренЪ : но стерегися , 
чшобЪ не быль шы шаковымЪ ио а 
сто и тщеслявю. 


Не хвали и не хуль себя: няблюдай 
закены благоразум:я: не говори про себя 
ни добра ии худа. Не сшавь себя за че- 

ловф кз 


} 
| 
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лока очень нелосшаточнаго предЪ дру- 
гимн ; но за макого, какЪ бы шы былЪ ни- 
что, про комораго ни расказывають ичего, 
ни говорить никогда не надобно, 


Не иши бышь презираемЪ: но только 
берегись, дабы тебЪф не претерп5 ть какой 
вредности, когда шы вЪ презр$фити нахо- 
лишся; и шщися гораздо быть склонень 
КЪ желанио презрёнтя ‚, и кЬ люблемгюо т/х, 
ком шебя вЪ таковое состоянге приведумЪ. 
Не хвали, кто хулен!я достоинЪ: довольно 
СЪ ллебя и того ‚ чшобЪ не осуждать никого, 


Когда случится тебф увидфшь какихЪ 
особЪ вЪЬ уничшоженте впадшихЪ, то вмз- 
сто презрёния оныхЪ, возьми отЪ имхЪ с@- 


‘б5 примЪрЪ, скольке самЪ ты имФешь быть 


презрёиЪ ? И тляди на вихЪ какЪ ма зер` 
Кало, такую пренужную исшину шебВ по- 
Казующее, 


Стбнь ‚ которую ты во время солнца, 
ЛУчи на шебя испускающаго, и шебя осля, 
вающаге, У могЬ своихВ видишь; не иное 
что есшь ‚ какЪ одна шолько фигура, пред- 
ставляющая ивое ло, каково оно во время 
нощнсе находится ‚ черное и шемноваштое 5 
и каковымЪ всегла быть могло бы, есшьлибы 
що св$тило никогда ме янвилося, 


Бвдные , коихЪ вЬ семЪ свт, во вре- 
Мя изливан!я БожескихЪ на шебл благосло- 
В 3 вений , 
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вен!й, и изобилованая благополучуй , и им 
зай ты“ видишь; Чо иное суть, какЪ не 
ужасняя картина, на которой ты соверщеи- 
но представленЪ, клковымЪ бы шы быть 
мотЪ ‚ ежели бы премы‹лЪ Божий соизволилЬ 
тебя оставить 2 


Скажи между шбиЪ ты богатый и 
дуястливый, и ни вЪ чемЪ недостатка не 
имфющий ‚ когда узилишь на Соломон$ ни- 
дудго, ранами и бол$зиьми покровеннаго ‚ и 
<Б голода и стужи умирающаго; скежи, 


вошь то то моя сш®нь: вошЬ чфмЪ бы ях 


быть мог, елпьлибы БогЬ не имёлЪ о 
мн$ попечения, и о.обливаге милосердии, 


Когда ты ‚ какЬ разумной и богобояз- 
аивой ‚ услышишь разговерф о соблазненномЪ 
жипци какого либо грёщника, или какой 
обез-щещеной грёшницы , то равномрно же 
скажи, вошЪ мол ст$нь, "'ТакимЪ бы точ. 
но и я, да еще и нын$ бышь моЁЪ ; 
ежелибы мое солице свфшя своега меня ли- 
шило, и благодать его Божеская ошЪ менх 
Фитсптупила, 


Правда, что жипие того человФка св. 
блазнительно и страшно; но оно твой 
ебр.зЪ. ‘Усмири шы себя, и покленись ми- 
лосерлтю Божию, велимя двла вЬ шебБ по- 
уазавшему. 


ПРА- 


ОВЕН 
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ПРАВИЛО ХХ. 


Нг осхорьит6 прапеднихка , псяхкое ему 
приключеше. Припч. гл. т2. 


ИЗБЪЯСНЕНИЕ, 


Ифелонмь праведный и богобоязливый , всег- 
’№ да внутреннимЪ покоем веселиться бу- 
дешЬ. Не имфешЪ ему бышь шакого при- 
ключентя ‚, кое ошЪ пребывантя вЪ надлежа- 
щемЪ порядкВ его ‘удержашь, или безпоря- 
дочныя страсти вЪ немЪЬ в’ збудить могло 
бы. Бури страховБ и печалей ие воста- 
юшЪ в моей стран, гл онЪ по Боже кой 
милости возвышенЪ Громы до шого м5 -та 
возгремящЪ , но шишина всегда сЪ нимЪ пре- 
будепнЪ : и пока душа его спокойна, то ве- 
сьма ему не много нужды вЪ помфшаптель- 
ств его щаспия, и ветупленти вЪ его дВла 
безперядочества, 


РАССУЖДЕНИЕ. 


Иривыкай глядБть безЪ сшраха и ужа» 
СА не все по › чшо случаещшся. Когда печаль 
НаступаетЬ , не сердись ина Бога, и не 
отситавай ошЪ своего намбренля, чшобЪ 
быть шебё кЪ нему вчио вБрнымЪ. 


Сноси наказанте ‹Ъ почимантемЪ и пе. 
корентемЪ , и ие депускай умаляться тво- 
ему крфпкодушю и твоей добродБтели 
во время мучен!я. Припомни, что БогЬ 
нАказываещь всфхЬ своихЪЬ любимыхЬ: и 

В 4. Уто 9 


` Идяху рэ- 


ядующеся 
отЬ лица 
Собора , 
яко сподо- 
бизаея 33 
имя Тбс- 
педа Ш- 
суса без- 
чеспие прт- 
яти. ДЪАн. 
Апос. гла. 
5, сп. 4т. 
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чпто, какЪ отцу, ив миле того сына, 
который прлемлетЪ сЪ повиновевщемЪ и по- 
чтентемь исправлен; шакЪ Богу ивтЪ угол- 
нъе шого человф5ка , который смиренЪ 5 по- 
коренб и вренЪ во время злоключенй. 


НётЪ шакого неловбка, который бы 
не спрадалЪ: ни прямаге Хрисптанннма , 
который бы шерпВлиео не страдалЪ: нБтЪ 
прямаге Святаго, кошорый бы сЬ усердлемЪ 
не страдаЛЪ, | 


Начапие святести, вБ смиренномЪ и 
блягочинномВ, подЪ рукою Божею ‚ пребы. 
вами состеишЪ ‚ когда БогЪ насЪ оскор’бля- 
етЪ ; совершенство же в5 швоемЪ благопо- 
лучти, и чувствозанти того, что чувсиувова- 
ли Апосшоли, когда они отхоля отР при- 
судешигя своихЪр сулей сЪ премиогими ошЪ 
нихЪ презрёнтями и ругантями ‚свято оны- 
ми похвалялись, и по улицам между пре- 
мерпёвлемыми за 1ИСУСА ХРИСТА поно» 
шентями ‚, акобы в шоржесшвВ ходили, 


ВотЪ шебф безь сомнфвя о выпинй 
степень жишля духовнаго: и могу я по. 
слЪ Отцщевь СвятыхЪ сказать, чшо оный , 
сколько можно видфшь, преудивишельнымЪ 
есть зрён1емЪ зЪ оной и многомещиой бла- 
годати Слова Воплещеннаго : когда усматри- 
васися шакой человфкЬ, который ВЪ са- 
мой своей бЪдносши и домашнемЪ разоре- 
НЕи неселишся душевно пебеснымЬ покоемЪ, 

и 


а 
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и не имЗетЪ кЪ предсповлентю людемьЬ его 
посфщающимЪ, ниже АнгеламЪ на него взи- 
РающимЪ иной жалобы ‚ кромБ Святаго Па- 
вла словЪ , во время его страдан1я изречен- \ 
ныхЪ: преизовилую ра0остаю. Весеме`,КЪ Корин- 
говоритЪ ‚ меня 061 емлешЪ ; оно мои ситра- ееномЪ, 2. 
Даня и силы превосходишЪ. гл. 1. сит. 4. 


Прочте Святые иныхв помьшлентй не 
имВли; они всегда 0 времени скорбномЪ , 
какбы 0 гремени превсждел$нномЪ ‚, и 
крайн$ благополучномЪ, разговаривали, 


На коненЪ по скорбямЪ уподобляем-^я 
мы на земли Спасителю распяшому :; сра- 
вмиваемся сЪ мучениками вЪ небеси, и пре- 
восходимЪ АнгелевЬ смерттю. 


| Смерть и страдав1е  исполневтемЪ 
суть любви божественной: и сле - то было 
вышшимЪ превосходсшвемЪ славы Сына Бо. 
| ж1я, бывша человфка, когда ОвЪ докончилЬ 
любовь на кресшв вЪ болБзнехЪ смершиыхЪ, 
и когда возопилЬ; сопгршишася, 


Аигели не могушр  достигиуть сего 
благополучя : шы же можешь душа благо- 
честивая. ‘Тщися того достигать, пока 
ты находиося наптурою смертною и сшра- 
сштямЪ подлежащею. Не довольно шого. ' 
чтобЪ полряжашь шебЪ АнгеламЪ #Ъ люб- 
ленти; но д$лашь то, чему они подражать 
’ Че могумЪ : шо есть, любить со сшраданг. 
еМЪ и умираиемь, | 


Ву „Удер- 


Не оскор. 
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Удержи себя хотя вЪ шакомЪ состоя- 
ни, <Ъ шерп$5ливоспию. А иманно; пока 
скорби и болфани, и другя бвдности ше- 
бя обременяющр; ме допускай мвоему серд: 
пу ‘груститься; и устраняйся отщЪ шого, 
чтобы гоменля и колебантя свфта сего ше- 
бя смущашь, и до н5сколькаго померяня 
внушренняго  швоего покоя ‚„ приводишь 


могли. 


СверьхЬ всего ими особливее нопеченте 


бить пра- Не допускать себя до безпокойствя ошЪ 


\одннка 


злоключентй, кои имфюшЪ свой источникЬ 


зсякое ему ВВ насЬ самих, и кои раждаются ошЪ на- 


ирик яю- 
цене, 


щей шлфниости: яко же печали, мнимые 
страхи, им прочтя слабой и пугливой мысли 
мучентя, Большее число сихф б$дносшей 
вр насЪ скрываемыхЪ ‚ и челов$ческимЪ остро- 
умйемЪ неисц®лВваяемыхЪ; не другое воть 
что ‚ как внушренняя только ночь СБ 
облаками, глв 0% наводит мечшы и 
привиднля кБ пуганию. | 


Не пужайся шы ничего, и ме продол» 
жай спорозБ и сражен против такихЬ 
бредней. Ожидай шолько сЪ шерп$ливо» 
спую пришествия утренмей зари, коя ихЪ 
разгонит безЪ шума, и дасшЪ тебЪ ув» 
нать погршевне швеихЪ стшраховЬ и без- 
пркойстиЪ, Говорю я < о премудрости , 
которую БогБ обыкновенмо, посл шакихЪ 
темносшей, раждаешЬ вЪ душахЪ СватыхЪ, 


Пре- 


м; 


АА они 
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Премудрость есшь первая ›учл свв ша Ученем® 
славы, и заря дня вБчносщи. яко зарею 
вся про- 
Она. то есть я заря, коя прогоняешЪ сз$щу. С1р. 
в сны, мечшаная и неразумя ‚ скельке Г^. 24 
ихр вЪ мысли челов$ческой ни находится; 
она-то восстяновляетЬ право кЪ своей си- 
лБ и власти: творишЪ исшинну явною ; 38. 
ставляетЪ любить правду, и добродфтель 
раждяешЪ вновь смёлость ‚ приноситЪ паки 
надежду сЬ просвфщентемЪ ; ‘и не является 
она на нашемЪ горизонт инако ‚, какБ 
только с вБспию о несомнительномЪ кЪ 
намЪ пришесшвти солнца, и что мы нахо- 
димся вВ числ предопред$ленныхЬ , кои 
его увидБшь имфюШЪ, 


Не лопущай себя вЪ побБжден1е та: Не оскор- 
кимЪ преслБдовантямЪ тайнымЪ , или при: битЪ пра- 
ключентямЪ случая обыкновениымЪ: и ко- ведника 
гда тебЪ случипкя впасть вЪ какое - либо С”Кое смУ 
согрёшен1е, то ‘не кричи, и не жалуйся ПРИ: 
к-кКЪ малой ребенокЪ вЪ грязь увязшйй : но *°“"“ 
выходи оттуда помаленьку, и употреби 
еще в помощь прощянутыя руки иЪ ми: 
лосердую ‚ кое шебф свою подзешВ., Плачь, 
но примомЪ и уповай: возненавидь злосщь 
и слабость, кои учинили тебя грфшнымЪ ; 
но помолись премулросши Божлей ‚ которая 
возможетЪ произвесть св’ Ю славу изЪ того 
безчесттнаго состоян1я, и шого поношеняя, 
8Ъ каковомЬ шы находишся, 


Знай, 
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Знай, что божественнфйшее д%ло все- 
могущества ея и любви состоишЪ вЪ шомЪ , 
что превращаетЪ она учиненное тобою зло, 
вЪ добрф, Когда ты стыдится смотрфтть 
на себя, шо гляди сБ, удивлертемЪ на изо. 
бражентя оной, любви и милости, ком Бо. 
жеской промыслБ ‚ вЪ случа твоего согр$- 
шентя, вымышляешьЬ. 


Бойся его правосудля, и убТгам отшЪ 
него; но не иняко, какЪ всеглашнимЪ токмо 
прибфгавтемЪ кЪ его благосши. Умнляйся, 
но не пужайся: принимай н.мЗренге кЪ луч. 
зпему себя поправленгю впрель, безЪ пока 
зывантя себя погибшим? , или ошчаяннымЬ 
85 приключивншемся шебБ. 


Хошя прямое сокрушене ранишЪ серд- 
це; однако имешЪ оно ошрады, кои шебя 
полкр$пляюшЪ, и кои СЪ притворнымЪ 
покаявтемЪ его узнавать и различать на. 
учаю!Ъ. 


Два зтака КЪ пребыванию нашему вЪ 
шакомЪ состоянии, вЪ какомЪ БогЬ хощешЪ , 
наишверд$иния суть: кр6пость и смире- 
не, ВБлай швердо, что всякое смущение, 
причиняющее вЪ шебЪ безпокойство, не 
приходишь ошЪ Духа Святаго: что всякая 
швоихЬ гр$ховЪ болфзиь, приводящая те- 
бя кЬ ошчаянтю, приходитЪ безЪ сомн$- 
нтя омЪ дтавола: чию всякое умерщвленте , 
творящее тебя непокоривымЪ и гордымЪ , 

совЪ- 


ВЕ Е 


ЕЕ 
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соввтомЪ есть врага швоего: что всякое 
смирене шебя устрашающее ‚ бултобы лля 
тебя прощеня н$фиЪ, и якобы БогЪЬ швои 
слёзы презираетЪ ‚ ложное есть ‚ и примвор. 
ное, и кБ непокзяьно, и смерши, гордыхЪ , 
и осужденныхЬ шебя приводящее. 


Веди себя, сколь болфе можешь, сЬ пре- 
зр8вн1емр и `жесшокоспию. Смиряйся, и 
признавай ‚ что святость есшь несравни- 
шельна сЪ швоею храброспию, и что шы 
самый послфдн!й и неблагодарный — иЗЪЬ 
человфковЬ : однако не имбй смирения осуж- 
ленныхЪ , ине гевори, что ‚, якобы спаеете , 
СЪ швоими силами сравневйя имбть не мо- 
жешьЬ. 


Проси Бога, чтобЪ онЪ шебВ давалЪ пто, 
чше на шебя налагаетЪ: и пошомЬ пр=- 
давайся ему. и Моли его: дабы повелфвалЪ 
побою во всемЪ шомЪ, на что буден его 
изволенте, 


иунктъ 


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ: на: офи, 


% 
ж хх ж кх & хх ж их их 
к Ух И ЖИМ % У * УХ 


№ № 


ПУНКТЪ Ш. 


ПРАВИЛА КО УПРАВЛЕНТЮ 
УМА, 


ПРАВИЛО Т. 


Истинну стяжи, и не отрини муз 
дрости. Пришч. гль 23, 
ИЗЪЯСНЕНИЕ. 


и наживать, а берегися прилжнб 
шого . продавать ‚ чшо дороже вевеге 
злаша и сребра вЬ свфтб, 


ПргобрБтай истиинну } мо безЪ потерях 
ия мудросши: не разлучая сихЪ двух 
добродфтелей, но имЪфи ихЪ у себя обЪ, 


Будв истиненЪ вЪ швоихБ словахБ, и 
мулрь вЪ швоихЪ помышленяхЪ, Когда о 
дфлахЬ рассужлаешь, то ихЪ узнавай, и 
себя не обманывай. Когда говоришь, то 
не лги; И не обманывай шфхЬ, ком шебя 
слушаюшщЪ. 


Рассуждай благоразумно ‚, и говори прав- 
диво; ОднимЪЬ словомЬ: пицися досдигамь 
д9 
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ло севершени И шаго и лучшаго состоянгя, гл 
бы УмЬ человфческай вбегда облегчаваться 
могЬ, Держись постоянсшва, чтобЪ ниче- 
му не вбоишв, и ничего шакого не гово. 
ришв, чт” не исшинно. Будь разуменВ , 
ла будь же и чисттосердЪ. Истивну стяжи, 
‚? не отрини мудрости. 


РАССУЖДЕН!Е»ь 


Истинна, дарР есть драгоц$нный, дарь 
такой , чшобЪ быть правливу, и не подла- 
ващься усиленымЪ неправды, ниже ея: ла- 
скательствамЪ , когда она засшавляешЪ насв 
говоришь что нибудь ложное, и измфняшь 
нашей совфсщи. 


Мноме купили бей дарЪ своею Кровйю, 
и за мего дали все, что ни имбли Ддоажай- 
шее вБ свБшБ. Не жалБи шы ничего, и 
когда еще сеге дара не имбешь, тб До- 
стпавай его всякою иЪфною, В-е, что ни дашь, 
Несравненно будешЪ стоять меньше его. 
Не страшися смершиь но жизни ‚, когда по- 
читаешь себя быть челов$комЪ несмыслен- 
нымЪ, и не сшоль любящимЪ истинну , 
сколь жизнь смершную и бфдное щаспие. 
Стяжи истинву. 


Вырфжь на швоемЪ сердцё то правило , 
кое нБкоторый премудрый Государь напи- 
еалЬ перстомЪ па губахЪ своего сына: дучШе 
Умереть, нежели солгать. Не люби лжи 
пуще смерши, И хошя #Ъ дружескихЪ со- 

бра. 
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Слевесе ло- брантяхЪ нэзывяешся она толь учащаше- 
жиз гтну- льнымЪ, апри дворахЪ необходимымЪ гр$- 


шаегтся хомЪ : еднако мы называй его вездВ безче- 
пе сшиБйшимЪ нашурё, и несноснфищимЪ че. 
ев лоз$ку чесшному и совбошному. 

Припч, 

гл. 17. 


Понеже „Ъ шзоей лушб содержишь ты 
образЬ исшинны Божей, то возьми себЪь 
вЬ наставлен1е сказанное о ВласщелинахЪ , 
Не ирис- СоломономЪ ; что, сколько бы шы лжб при- 
итойно Жня- красы ни придавалЪ, шо оная ни мало кЬ 
зю слово усшнамЪ швоимЬ пристойною бышь не мо- 
зожиое. — жешь. 

Пришч. 

ФозшедЪ Она ни кЪ кому такЪ не присшала , 
булу поде. какЪ кЪ Ангелу гордому у который ее из- 
бемЪ Выш- бралЪ за свой образЬ, и началЪ ее ‹Ъ шого 
нему, времени . какЪ восжон?6БлЪ учинишься стра- 
шилищемЪ нашурёз, и преобразишься вБ 
ДТАБОЛА. 


да несмер- Первое, учиненное ошф него АнгеламЪ 
п1ю умре- вЪ раю предложене, было ложью. Первое, 
ше: бывше выговеренное имЪ на земли ЧеловФку слово, 
яко 603. такою же ложью, Первая, воспринятая имЪ 
РИ прм вхожден!и во адЪ мысль, и перво 38- 
чапое имЪ ко ошмщентю Богу намренте, 

во лжф же вфчной состояло; и на коненЪ 

первое, учиненное имЪ самому себф кЪ ош- 

рад$ в> его мучентяхЬ обнадеженте состоз 

яло (Ь шомЬ, чшобЪ ивсБ люди шакимЪЬ же 
образомЪЬ лгали, и чтобы найти ему спо 

себЪ шакЪ множественвому своей пагубы и 

гр5- 


| 
| 
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тр5ха различио › каковымВ стался перваго 
челов к: гр#хЪ. 


О какое д6ло! ВЪ коемЪ весьма ща- 
етливо ему удалось, и вЪ коемЪ еще и ло- 
нынф по прошеспийи ужё семи шысячь лБ иБ 
уси хЪ онЪ имфетЪ {1 ГдБ такой челов$кЪ , 
кокорой бы не лгалЪ ? Дфши то л6лаютЪ вЪ 
колыбели, и в® самомЪЬ младенчеств®В не. 
Злобуя: Философы и Святые во училищахЬ 
Премудрости, и даже до сидящихЪ на престо- 
$ истинны во всякомЪ возраств , во всякомВ 
состтоянфи лгагиъ не оситавляепт. я. Между вс®- 
ми , кои вЬ лиц $ Адама согр$ёшили , и кои го= 
ворить могли ‚ нёшЪ ни единаго, кто бы не 
АГалЬ, и кто бы на язык& сего Офсовскаго 
9бряза не имВлЪ. 


Не допускай его до твоего языкя. Отьми 
Искореняй по, чшо у шебя ошБ сей раз. ОШЬ себе 
вращенной склонносши осшаешся , и гнушай- УС стро 


ся такимЬ злымЬ грёхомЪ. Политики м 
е т и усшн 
сво чен н . В $ 

ученхе ина емЪ ушверждаюшь : многте в 


его ьЪ забаву свою употрёбляюйЪ , в ПР я жи. 
че отЪ него пропитанхе себ нибее ПТЫ лече © 
же призназай ег» шакЪ ‚ какЬ признали всф жени, 
велике люди, то есть, мерзосиитю твоему Пришч. 
сердцу: остерегайся его какЪ самаго погр$ гл, 4. 
шенуя недостойнаго, и какЪ самаго безче Путь 
стваго приключенйя, каково можешЪ душф СТРроптие 


благородной нечаянно случиться, вый, и 
Уст 
ЛЬСТИВЬТЖ 
о когда с о об- 
Н да стыдное дЬло лгать и об кс 


маньзать ; шо не меньше мого и обману- педомною 
Г у Припч. 
кл, 3. 


И не от- 


ри НИ му 
дросши. 
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‘ту отЪ лживцовЪ бышь,. Пресптосёр хеч!е 


и искреннесшк, добредЪмели суть много- 
;фнныхя : Доставай нхЪ , но Для пртобрёше- 
н1я оныхЪ не продавай тшвбего разума. 


ОнЪ проси ®щевле такЪ шебф нужное, 
какЪ швои очи. Храни его кр$пко, м пом- 
ни, что ты во шьм$ живешь. 


Измёны , Ни8верженя и затёми®й 
суть на земли: не холи безЪ свфша и безЬ 
увидфнтя того, гдБ мы, и чшо около ше» 
бя находишся, 


Ты здбсь видишь множество огней иё. 
мостоянныхЬ, и куревЪ дымящихЬ: бере- 
гись какЬ можио не брать ихЪ себБ сьБ- 
тилами, И запиши 3Ъ швоихЪ правилахь $ 
что нещаспие, или безчесиче , ( коего бо- 
льше опасаться челов Ческому уму надобно } з 
состоишЪ вЪ хожлен!и за сефшомЪ пришвор» 
нымЪ, и вЪ быпти насмБшествомЪ у ко- 
варныхЬ и лицемёрныхЬ. | 

Узнавай людей, Кои сЪ побою об%ож- 
денте имфюшЬ, и кои при шебб живутЪ: 
умБй читать мысли вБ ихЬ сердив, когда 
они СЪ иобою говоряшЪ: и изЪ говоримыхЪ 
ими дБлЪ узнавать мб, вЬ коихЪ они при-. 
штворствуюшЪ, 


Различай истинное благочине со лжи- 
вымЪ ‚ и не допускай уловляему себф быть 
(пе 
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(по реченшо Солбмонову ) : ошЪ шакихЪ лю- 
дей, кои подЪ образомЪ своего смирентя, 
и подЪ пряшными и богобоязливыми ра3- 
говорами имБюшЪ в своей душ седьми ви- 
довЬ яды, для излипия ихЬ ВЪ Шною; 
Имя знанте в. помЬ , _Чипто надобно 
знать человФку разумному, обрашающемуся 
БЬ дфлахЬ: и вели себя во всякомЪ случаВ , 
Й во всякемЪ сЪ пруЯщельми обхожденти , какЪ 


‘надлежитЪ чесшному человёКу, неумБюще: 


му обманывать, и обманушу бышщь. 


„Узнатай пе Крайней МБрБ Чешыре нуж- 
НБииия вещи: хошя оиф обыкновенно со- 
Стоя тЪ больше в незнаемости и скрыпии 5 
# именно: швои пороки, Мькли людскя, 
тайны естествейныя и правду Бож!ю, 


_ Мы имБемЪ вЪ себ по милости Бо- 
жтей и его дарованию ифкошорым пробвфще: 
ия, для споможеня намЪ КЬ ШФХЬ вещей 
ошкрыпию ‚ и КЬ удобному оныхЪ узнава- 
во опредфлениыя. УзнаваемЪ мы свси не- 


С 


‘иосташки и бБдносши, чрезЪ просв щение 


совёсщи , мысли ;$ И Намфёренй  людемшя з 
чрезь просвёщенте искусства и рассуждез 
нуя : ШаЙНЫ , и чюдныя дфИСсшва иашуры, 
ЧрезЪ просвфщенте Философти : и на конец 
Величества Бож!я ; и таинсшва благочесши- 

Жыя чрезЪ просв щен: вфры. 
Но он@б бАагополуче; кЬ которому 
Имфешь мы бостигать , ВБ ЩомЪ сослио- 
Г Ишь ; 


Аше н сь 
ведтимЬ 
смирен!- 
емЬ мс- 
лишь мя, 
не дозЪ- 
ряй ему: 
седьмь 60 
есть лу- 
кавспьй 
ВБ души 
его; Приш% 
гл. 26, 


ча Сопфть: Пре.мудрости. 


да че уга- утЪ , чтобы мухрость была пятымЪ и 
сеть н0- глдвибйшимЪ изЪ всфхЪ просвфщентемЪ. 
тю св$- 
бо об обрния соблняв му 
со ИО ПЕНУ М ДОЛЕ мулросить 
всегля ихЪ зажигапть › И имёть няблюденте, 
чтобы у ня день никогда вЪ шемношахЪ 
и б5дсшвяхЪ не находился. 


‚ Я говорю много. Буле хочешь ты сБ 
прилЪжан!емЪ рассметрФть, то все най» 
дешь ВБ сихБ лвухБ словах: истинну 
стяжи, и мудрости не отрини. 


ИЕ 
#, 
ПРАВИЛО ЦН, 


Не вуди МУбРЬ о се5*, Бойся Господа, 
и уклоняйся отб зла. Припич. 3» 


ИЗЪЯСНЕНГЕ. 


НН: буль тшакЪ разуменЪ , чтобы призна- 
валЪ ты шолько себя таковымЪ: и не 
причишай кЪ себв такой мудрости, чио, 
якобы шы первымЪ ея издашелемЪ ‚ и ошР 
своего ума ее вымышляешь. 


Опомвнись, что н5мЪ оной премудро- 
ети кромВ древней и истинной , шо естшв? 
беяшься Бога, и не дфлать ничего против“ 
наго закономЬ совфсщи и справедливости. 


ко нибаайй дезькынаныйй 


РАС 
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РАССУ ЖДЕНЦТЕ. Не буди 
Да не входишЪ никогда вЪ умЪ тшвой мудрЬ 
момыщленяе ‚ поставляшь себя за человбка С3МЬ © 
достойнаго. Будь же только шаковымЪ ‚ се6Б. 


- =: 


ч'10, якобы ничего шы не знаешь, и ни 
сабва выговорить не умфешь. 


Каждый ‚ кшо себя ставит умнымЪ $ 
ме на долго булешЪ шаковымЪ : и со време- 
ми о шомЪ его обЪявленйя престаешЪ бышнь 
онЪ умнымЪ , да можешЪ бышь чмо и вовсе 
эн щаковымЪ не. бывалЪ. 


Человфку не должно своихЪ совершенствЪ 
знашь, ниже по меньшей м$рВ о нихЪ рас- 
Суждать, А какь мы вашурь умной, шо 
налобио, чтобы всЪ наши чесшныя и лю. 
бовныя дла мринадлежали до другаго лица, 
разность, СЪ нашимЬ имфющаго, 


НадлежитЪ намЪ опасаться ожЪ уго- 
жденгя самимЪ себЪ, по причин опасен;я 
вЪ неугожден:и другимЪ какЪ себ: и буде 
Хочемь быть любимы, то надобно намЪ 
беречись ‚ чшобЪ не попасшься вЪ, подо. 
зрёнте, чшо, якобы мы признаваемЪ себя за 
надлежаще бышь таковыми. 

На конецЪ нашЪ взглядЪ и нашЪ я. 
зыкр не для насЪ., да не инакожЪ и наще 
сердце. Говоришь о самомЪ себф., не мень- 
шею есшь глупоспыю , какь бы говоришь 
СЪ самимЪ собою. Глядьшь на себя, рав. 
Но какЬ и любишь себя, и можешь быть 

Г 3 оное 
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фное такЪЬ есшь б$лствениа ‚, узнаванемЪ 
находящегося в насЬ чего либо хорошяго , 
какЬ и незнанемЪ имбющагося вБ насЬ чего 
либо худаго, | 


С1е касается да лобродфшелей и кра- 
сотЪ нашея души: какФ и до лурносшей , 
или натоты нашего ш5ла. Мы долженству, 
емЪ скрывать ихЪ омЪ очей нашихЪ. Не- 
малым ‚есть погрёшенемЪ устремлять 
взорЪ какр ма олнихЪ ‚ шакЪ и на другихЪ: 
всБ таковые взгляды ме благочиниы суть: 
м$рно же и натура ихЪ зазришся, 
оооовссосвосососсасо 

ПРАВИЛО ПЕ 


Вышшихь сеёб не истязуй, и крёпл- 
щих 11655 не испытуй. 
Эккл. гл. 3. 


ИЗЪЯСНЕНГЕ, 


Яже вот | Те понуждай себя кЪ выв$ дыванию, итого, 
`ламев$ да, № № что есть выше шебя: нижё кЪ разу- 
оная всегда мВваиио тшаинствр, силу швоего ума пре- 
момьтшляй: восходящихЪ. Будь доволенЪ знавлемь то- 
в о многихЬ го, что БоЪ шебБ повелВваешЪ , и что 
его &ЪяВХЬ нужно кЪ твоему спясеню. Чшоже прина- 
И злежишЪ до его дБлЬ есшественныхЪ ; шо 
втовай. гляди на представляемое ошЪ него очамЪ 
твоим, и рассуждай СЪ удивленлемЪ ‚, я 

не 


| 


красные, и честь ихЪ стыдятся, равно- . 
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не хватайся постигать умомБ швоимЪ того , 
чему овЪ хочешвЪ вЪ незнанти оставащься, 


РАССУЖДЕНИЕ. 


Изящество. и поняпые оспраго ума, ког- 
да о. здвшнемь свЪшБ рассуждаешся, ие со- 
стоишЪ вЪ видфни и лучшемЪ протизЪ 
других познаванти, ого, ча не можешЪЬ 
быть видимо, ниже. познаваемо: но вБ луч- 
шемЪ видЪв!и и познаван!и того, чшо есть 
видимо, и, что БотЬ, омкрылЪ. 


Когда. знаюшлй человфкЪ рассуждает 
©. живописной каршин®, кЪ народному ‘смо- 
хирёитю представленной, шо его слава не 
ЕЪ видфнти какой либе невидимой няродомВ 
вещи состоит. Самые просшые и не- 
смысленные люди вихяшЬ также какВ ионЪ , 
все” вЪ. оной рабошё, хорошими красками 
расцвБ5ченое : одизко шакЬ какь онЪ, ви 
дъшь, ее не могут .. 


Его, поверьхносить надЪ ними вЪ томЪ 
состоиштЪЬ , /чшо онЪ глядя на шу карщину 
ее высмаптриваешЬ › и своими рассуждентия“ 
ми узнаваешЪ ‚ .и мыслиюо видишЪ то, что 
они ш$лесными только очами ВИДящЬ , а 
40 слфпаго ихЬ ума ие досщигаешЪ. 


Когда блаторазумный Философ глядит 
на солнце и звЁБзды, и вЬ шьхЬ нешлфн- 
мыхь свбшилахЬ усматриваемЪ слфлы ци 
сни красоты |Создашелевой ‹ що оыЪЬ не 


Г. 4. вмз 
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видитЪ ничего такого, чего бы своеволь- 
ствующимЪ и Бога непризнавающимЪ ясно 
усматривашь, и на что бы нмЪ равно как, 
м ему тлядьшь ие можно. было. 


Но не довольно чпобЪ на оныя только. 
хлядфть : ведь и орлы шоже дфлаюшЪ. Важ- 
носшь состоит вЪ рассуждени © нихЪ: да 
лихо ого не лёлаютЪ нечестивые, коже 
и скоты несмысленные, (зи сБни божестнен- 
ныя, и промя вхоляция вЪ ихЬ вифюн?я 
чугства дивности больше камЪ не прибав- 
ляются. ИхЪ душа несмысленне сколиская, 
не признаваешЪ шамЪ ничего. 


Свойстзанно человФку разумному узна- 


вать все по, чшо натура его про. вФше= 


м1ямЬ ошкрываетЪ. Ничего онЪ шакого не. 


видишЪ , о чемЪ бы ра суждашь не мо. Н 
вЬ и Мо состони!Ъ, отшличность его отЪ 
иросить:хЬ людеи, и вся слава ума его мул- 
раго и высокаго.. 


Она не ссутоитЪ , какЪ ужё мною упо- 
мянуто , вЪ мознаяванти вещей ие видимыхь , 
и умомЪ непостигаемыхЪ. 

Нбо оное, что БогЪ восхошвлЪ укрыть, 
нм вЪ тайности удержать, равно есфь для 
в‹ВхХЬ люлей, Филоссфы про шо испышиу- 
ющте , не учены суть и не рассудительны › 


есшьли они не вЪ мшакомЪ упражняюхися. 
мнфн1и , что никогда юго достигнуть не. 


могушь .. и. 


РИА 


избе жиме де 
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Истинная Философуя вЪ темЪ соствишЪ , 
чтобЪ онаго не дои‹кивашься. Да и %Ъ 
спорахр, клё необходимо товоринь надоб- 
мо, я про то ничего чё зчою- оные люди 
мудрфишими и щастшливВишими суть, 
Кои скорфе мо выговариваюшЪ ‚ а ие учашся 
чрезь двашцашь лфшШЪ шого слова выгова- 
ривапьь › 7 


ПРАВИЛО 1%. 
Ее усилнйся разумом птоимё. 
ИЗЪЯСНЕНЕЕ. 


| гла 'ныг лоискиваешся истинны, шо не 
вБрь своим® мн$5нзямЬ, и не уттер- 
жлайся на своихЪ особенвыхЪЬ размьниле- 
н1яхЬ. Опасайся того, что вЪ мысль шебВ 
ирихолишЪ ‚ такожЪ и всякой новизны, и 
берегися поставлять ихЪ правилами вЪ @жщ- 
лософти, и уставами вЪ лозеден!и.. 


Мзвлекай изЪ гивг6го, разума просвфще- 
я, каковыя можешь; но искушай ихЪ чрезь 
очыиЪ , яснфФишими И твердёишими про- 
сьЪщен!и.. Когда опылаЪ мебя просвфтаитЪ , 
шо упошребляй еще друмя просвфщентя кЪ 
из яснентю, его самаго, а не ходи никогда 
вЬ шемношахЪ и по краямь пропастей , сВ 
нимЬ единымЪ, 

РАССУ ЖДЕНЕЕ. 

Не усиляйся разумом тиоим. ЛтунЬ. 
ве всегда лжетЪ ; но всегдлашнею шо. глупе- 
стаю , читобЪ ввфриться его. слову. 


Гу Хошл 
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у 


| 

| 

Хотя наше размышлевяе и не. обманы- 
ваешъ. на‹Ъ иногда :. однако всегда мы лдо- 
стойны, хулы., когда его слущаемЪ ‚, и пр!-. 
| емлемЪ за прямую истинну одно только 
| еное ‚ безЪ всякаго къ нашему извбспию по- 
шребнаго наставления, . 

| 


› 


——ыыы—ы——ы—=—=—=—=- 


| Се. особенное размышлене служишЪ, 
шелько челов5ку измф$ною и руководствт-. 
емЪ кЪЬ его погибели. ОтЪ него - то происо, 
ходяшЪ безумя, погрёщения, беззакония, 
пришворное вЪ вр благочеепие, подложное. 
филоссфотвованте , и изобразующся шф кри* 
вые слЗлы и пуши обманчивые ‚ гл мы \ 


видим миогихЬ людей вЬ заблуждени ог. 
сшавщижся, 


простпотьы: ббльшее же число ошЪ гордости. 
ФумаютЪ они, чшо якобы разумЪ и рас- 
сужденле заставляюшЪ ихЪ ипиши по шу; 
сшерону › по шому чшо, мысль шуда ихЬ ве, 


| 
Н&которые входят вЪ сти слБды, ош, 


Скошы послБдуюшЪ своей сптрасти, глупые: ци 
своей мысли, а разумные своему рассужденио. 


спыемЪ лругаго. Хошябы всякий ФилософЬ 

во время, споровЬ всею, силою своего годлося 
кричалЪ, для узлом) ентя друзей, чшо они 
| во мани ихЬ ошибающся : однако всяк 
; хо- 
| 


Никпо не хочешЪ. пользоваться неша“ 
| 
| 
| 


деть. 
| Но они идутЪ. за чужимЪ проводникомЪ.. 


| 


| 
| 
| 
| 
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хочешЪ признавать ‚, Что ФиЪ ВБ мысли 
своей не ошибаешся; каждый ее слув:лещЬ 
как своего учителя : нфшЪ шамЪ власти ни 
евангельской ‚ нижё чрезЬ опыты искушен- 
ной ‚, коябы ее преодолЪть могла, 


Гордые не почитающЪ инаге, кромв 
сего бЬдсшвеннато разума. Да и не одно- 
крашно во всякомЪ вЪкЪ, случается, чо ма- 
ленькой ФилософР хвапаегися свидтельствй* 
вашь в$ру, или передвлывашь элементы , 
и перевертывяшщь свфшФ инизомЪ ерьхь 
по шому что ето рассужденте такЪф ему 
присовфиовало, чшо надлежиш» оное учи- 
ми, 


Благеразумный же. челов кЪ , ряссуждая 
вЪ себЪ по человБчес кимЪ, Мела Нич 
5Ъ точность знащь не научился 3. й ставя 
свое рассуждение слБпымЪ , никогда изЪ него 
никакой нользы не пребр®лЪ кром% гово- 
ренёя вЪ себЪ самом: МЕ усиляися разу“ 
чоЬ тпонмЬ. 


ПРА. 


бэ Сопешы Премудрости 
ПРАВИЛО У. 


Премудрость пошепь на цысокихь 
перьхахь, при пути посредб стезей 
стоящи, предо праты трада пб со 
мых пходахь похпаляепкя таа- 
голощи: О челопё цы! Кь пам 
цоп1о , и глас мой хЬ сыно- 
помЬ челопбчесхимь. 
Примч. гл, $. 


ЕЗЪЯСНЕНТЕ, 


Тремудрость говоритЪ сЪ вершинЪ хорЪ,, 


и ‹Ъ большихЪ дорогЬ., у ворбшЪ град- 
скиуЬ › носредЪ улицЪ., и по всфмЪ мБсшамЪ, 
хдЪ видишЪЬ множество, народа. ТамЪ оиз 
изливается на языкЪ, людской ‚ и употреб, 
ляется человбческимЪ гласомЪ, чтобы ив; 
далека сльинфе и громче коворима быть 
могла. Ири пути. посредй стязей. ‘ТамЪ+ 
то находишся она, куды долженствующб 
схелитшься в$ любопышные , кои хошяшЬ 
учишься ел ыаукф, и ком тщатшся досши- 
катшь до чёсти ‚ чтобЪ были пропов$ дниками, 
своему роду и учишельми наукЪ вЪ особен» 
ныхЪ щколахЪ. О челопёцы! КБ памь 
пою. © философы ! КЪ вамЪЬ я прям 
рёчь мою, держу: ежели вы исшинно хоче- 
ме бышь разумными , Шо приходише для 
слушаня меня, когда я при собранёи лю. 


Хей нзучаю исшиннё, 
| РАС- 
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Упомянутте зд5сь нароля ие схолби- 
щемЪ  разумФется подлыхЪ людей, но со- 
бран!емЪ в`ФхЪ человфковЬ, кои говоряшЪ 
натурально 663Ъ ученмя и художества им 
безЪъ наставлентя всякой прхобрётаемой на- 
уки и вслкаго рассуждения, 


Глас сего народа ‚ гласЬ вмлянной пре- 
мулрости ‚ или яснфе сказать, гласЬ возбу» 
жлентя натуры, которая безпогрЁиительна 
есть, и которяя всегда иитиннымЪ учише- 
лемЪ философов была. О чемЪ рассмо- 
я'рфть можешь изЪ слфдующихь шрехЪь 
пункитовЪ. 


1. Чмо наша должнось , во время зд$- 
иней жизни, когда БогЪ наградилЪ насЬ у- 
момЪ ‚ состоитЪ яЪ ученни и прилФжиномв 
нозмаванги сокровенныхЬ дивносшей натуры, 


И. Чшо должность Создатпелева вЪ день 
нашего рожден!я ша, читобЪ ОнЪ самЪ насЬ 
наставилЪ , и изобразилЪЬ на вышшемЪ м8- 
сшф нашея душй первое’ начало и первую 
и основательную исшинну сея натуральным 
Философии. 


ПГ. Что должность побужден1я , няту< 
ры состеишЪ вЪ шомЪ , чиобы сфя истинна, 
столь далеко ошЪ насЬ отстовщая , кЪ на- 
шимЪ чувсшвамЪ приступала: а дабы мы 
оную лучше познавать могли, то надле- 

| жит 
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житЪ ее из языкЪ людской полагать, и 
общим всего народа ГАвсомЬ о ней пропо- 
вБдывашщь, 

О чемЪ Народы ни сказывмотЪ, и б 
чемЪ единственно по начапти вфковЬ ви 
сказывали, то все ошЬ нихЪЬ сказано но 
побуждению сея склонности нашуры Или 
природы , коя ничему иному человёка иё 
илучаешЪ ‚ и ничего Говорить его не за. 
ставляет ‚ кромв написанияго рукою Бо- 
эжлею вЪ умБ всъхЬ человкЬ. 


СловомЪ , что гласомЪ есть Духа Сви- 
упаго ЕЬ Богословти хрисптаиской ‚ и гласомВ 
совфсши вЪ Философии нравсучительной : шд 
ласомь склонносшн, природы и народа въ 
Физик$. Он прейзносинь рёшентя и при- 
товоры несупротивныя. 


НаролЪ есть насмыслень и слВпЬ ‚ йо 
ясбрепорядоченЪ. Не знает онЪ того , чтб 
РоворитЪ ‚ но говоришь правду. И нашя 
слава ученемЪ или насшавлентемь не мо. 
жешЪ ‘его исправить, нижё инако ‘проиьБ 
ето Товорить; ино только его слова шолкб- 
фашь, и Лучше его ихЬ разумёщь, 


На семЪ - шо общенародномЪ голосё ра: 
зумные Философы долженствуютЪ основы- 
в.шь свою иауку. Прежде ряссуждевя о 
какой либо видимой вЪ свбшфБ вещи, дол. 
жны они спрашивашься у сего великаго прд- 

ет 


Дж — 


. ие ш м 
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етякя. назыкаемаго Народа, и слушать то- 
го. какЪ евЬ по улицам говоритЪ : дабы 
знали, какЪ имЪ вБ школахЬ рассуждать: и 
читобы они на его ошвфш®, яко на начал 
‘божестшвениомЪ ‚, свои предложения ‚ и всБ д®- 
ла особеннато ученяя , умверждали 


ПослВдуй Мы с6вёту сему, и утвёр- 
лай на немЪ правило: и какее бы мище 
КЬ принянию другаго празила тебя ни пе- 
Зывалоь мо ошЬ онаго не ошсшавай`, 


Естьди Мы будучи ‘осНбвашелемЪ како- 
Фо Либо новаго вымысла , похочешь что ни> 
будь вмБсто посшроентя на земли, постро- 
Ишь на воздухБ ‚, що инаго кромё сума- 
Эбродства и погибе .Ли не состроишь. Бу- 
йе для лучшаго расположентя новыхЪ шво- 
ихЬ мыфыай №Ъ передланши сызнова Фя- 
Лософти ‚, покажется шеб® за нужно проно. 
дить И’родЬ, и расказывать , Чшо вЪ огн5 
горнчести нзшЬ: чо снЪ!Ь ни бфлизны у 
Нижё другаго вида не имфешЪ :; что и 
есть не движимя: чшо скошина н@ живу. 
зна: и что душа ЧелевБческая не безсмерт- 
на: и похещешь, читобы с!и начала изданы 
были ошЪ твоей дивной Философии : : мо сб 
твои Дивности будутЪ КакЪ сновидфнтя $ 
Мловфряя и тлупости . 


ПРА- 


64 Сопфты Преиудреотя 


ПРАВИЛО У 
Есть путь, иже мнится челоп#ком» 
прапь вытиз но послфоняя его 
приподлит6 кб смерти, 
Припмч. гл. 14. 16. 
'ИЗЪЯСНЕНТВ, 
В довфривай самЪ себф ‚ и швоему рае» 
Е да пе вЗрь же и всякому чё. 
ловфку : лживыя наставлертя ‚ и не добрый 
совБтовантя входя СЪ улобностпю и прЁ- 
язпноспию вЪ сердца. Бойся ихЪ, и не ло. 
пускай себя водима быть от и ль 
дей, кои сЪ общей дорбги сшибаюшся, 


Нажодятася вБ духовной жизни н$копто» 
рые пути, кои кажутся преизрядными: и 
видятся многля тактя дла, кои у$ёряютЪ, 
что они кратчайшими суть КЪ досшижентю 
святости: но б5дстмвенно по нимЬ слБлог 
в пь, Ибо они обыкнсвеино , какЪ скоро ‚ 
шакЬ и прямо кЬ смерши приведниЪ. 


РАССУЖДЕНИЕ, 

Не налобно удивляться, что ЗдЪфеь вЬ 
свфшб находяшся шакте пущи и сл6ды, пб 
тому что вБ `нихЬ пребываюшщЪ гордые И 
лицемЪры. | 

Слвпотою есшь неизб®тлемою ‚ и всфм® 
горлымЪ общею шо, ЧтобЬ отваживать-Я 
примфчашь пян на вр солнц, погрёшенЯ 
вЬ учени церковмомЪ ‚, и мебрежендя вЬ его 
насшазленли, 


Ее 


—  ч-`- 
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Еще же хуже и шого, чшо возбухив- 
шись они ошЪ ревности, кЬ коей ихЪ на- 
стпавляеЪ лицем$рсшео, принимающся шё 
пятиа вычитать, и м5 погр5шентя испра* 
влящь. ИЗзЪ всего рукою Божею сошворен- 
наго ничшо имЬ за достаточно не кажет. 
ся, когда они чегонибудь не прембвили , 
или послфднихЬ распоряжений не усшано- 
Вили, 

Отсюду- то происходятЪ всф оныя пре 
мфны ‚ о коихЬ мы шужимЪ , чшо шакЬ их 
часшо во благочеспйи усматриваемЪ ; да ош. 
сюду же преисходяшЪ и всБ оные особен- 
ные пущи покаяния и спасенйя ‚ куды вся- 
кой бЪжишЪ ‚, привлекаемЪ будучи ошЪ ся“ 
ВАя новизны, и гдБ каждый шщишся вЪ за 
блуждене владашь, и погибать. 

Сперва невидно вБ оныхЪ путяхЪ кро. 
мБ слВдовб святых и правыхЪ, когда 
они наружно ошЪ ученти ЕвангельскихЪ и 
ДБЛЬ АпостольскихЬ замфчающся, Но по* 
слёдняя принодять кь смерти. 


Новизня есшь шакой путь, который 
Ириводишьъ КЬ древивишнему грфху, то 
естьё ошступлентю и кЪ крайнему б$д- 
спивю ‚ то есть: непокаяню и ошчаннтю, 


Причиною всегдашияго усмаптриванйя на- 
ХодившиХся  вБ шакомЬ  ногибельномь и 
Злощастливомь пуши многихЪ знашныхЪ 
особЪ ‹е есшь ‚ что бВсЪ всегда по оно- 
Му пуши прежде всёхЪ ходил. 

д, Ка- 
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КакоЬ бЪЪ ни есмь , однако «5 такое 
‚время, когла онЪ чрезЪ пришворсииво показ 
ЗываешЪ себя ЭЗогобоязливымЪ ‚ бываешЪ уз 
голеиф женскому полу , шакр чмо хотябы 
земля и небо чшо либо вБ прошивносляь же 
нЪ ни сказали она со всФмЬ шБмЬ слЪлдо- 
вать За нимЪ нё оставляет Ъ, 

А когла жена бывяешЪ прельщена, шо 
она имБетЪ не знаю что такое , ошЪ ‘чего 
мужескЪ полЪ обизештся очарованнымЪ. ВсякЬ 
про то вБдаенЪ , чшо сдблалось Адаму од 
нако саме разумные гоняются За нею. 

Когда же разумные натиниютЪ СЪ праг 
ваго пути Збиващься, ий ЕЪ погибель квер- 
гаться $ то нфшЪ ужё ни слФиаго, ни глуз 
паго., кто бы за иими неё слЗдовалЬ. и ие 
м. за разумное д$ло имЪ подра» 
жать, и сЪ ними вмфетв пропадать, 

Видно, что собираются люди издалека 
Яля вступлертя вБ сей б®дсшвенный путь, 
и допускаютЪ себя звестисия туды, куды 
прим®рЪь и линем$ ре ихБ влечет. Наши 
души н»хгдяшся одна КЬ другой нзкими 
невилимыми‹ узами тгривязины. а ‘оттуда 
Ядр эмте„Ъ , (коего не можно видить , даи. 
р®дко ася ошвращайь ) ; разливается вВ 
сверла и прбизводишЪ вездф потибель и 
смерть. 

_ВеВ новые образцы К@ спавевно, чьй 
нибуль суть вымыслы на повреждене Свя» 
тыхр. Есть путь, иже мнится челотф» 
Хомр Папь вытй , но постедьяя его При 


модять хё смерти, и 
ПРА. 


| 
| 
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ПРАВНЛО УП. 

В помышлензяхь нечестипаго 
испытане имать выти, 
Премудр. гл. Г. 
ЙЗЪЯСНЕНИЕ, 

Г]<эеже нечестивые боятся людей, хотя 

не боятся Бога, когда имфющЪ н$кешо- 
рыя сумнён:я КЪ предложению о шаийсшвахь 
вБры: шого ради спрашивяютЪ они -у` своего 
ума, и испытуюЪ $ отр чеРо онЪ извбетил- 
ся, что свфшЪ сбшверенЪ от Творца? Н 
что по смерти есть судЪ будущая жизнь › 
адЬ, вёчносшв, и прочая». 

РАССУ Ж ДЕНТЕ, 

Малыя сёБщской Философли Задачи, или 
Иснышантя ‚ Недалеки суть ошЪ великихЪ, 
ОшЪ нихр весьма скёро Можно научиться 
бышь учителемЪ ВЪ ЗловёрунхВ , и предлал 
Гашь дерзновенно сввему сёрлцу И своим 
УученикамЪЬ соблазненныя прошиёБ в5чной 
истинны сумнфвияь 

Манихей , вопромающато у своего друга , 
Бог ли есшь тош , который мухЬ сошво- 
рилЪ? Весьма благопристойно самого вопрс® 
сить: да БогЬ ли и шошЪ , копорый людей 
сотворилЪ $ 

ФридерикЪ , вопрошаюций друзей. и Фи: 
лософовЪ своего двора, живы ли птицы 
суть? Пусмть оНЪф спросишь поскорфе себя 
самого, живы ли Ангели, и безсмершны ли 
аущи ? 

4 > Весь 
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Весьма изрядно вЪ любопытныхЪ собря- 
итяхЬ говорить о душахЪ воловЪ и слоноЕЪ , 
то, что дфлаешся <Ъ камнями, Когда они 
ломающеся, и доказывать, чшо подЪ под- 
ложнымЪ видомЪ единства они только суть 
кучами зеренЪ пееочныхЪ, и Грудами пра- 
Ха: но отЪф обращен1я шакихЪ школьвыхЬ 
рэягоноровЪ, Димскриты и Метредеры пе- 
решли во уединевныя мФста для преллага- 
7 своей совфоти еще гораздо проши то» 
то кысокоумифйшихЪ зяалачь, на коихЪ и 
утверждались. А именно: что всф велике» 
сти земныя, да еще и небесныя, коихЪ 
люди иакЪ боятся, не суть великмя шфла, 
нижё велике духи, ини велик!я божества: 
но великгя шокмо собрантя изЪ самыхЪ ма- 
лостей , ничто вЪ себ содержания ‚и чшо -Ъ 
СРР иФиЪ другихЪ истинных единстиЪ 
Кром сихЪ ашомовЪ, и сихЪ ничтожностей + 
КЪ послфднему пункту нераздЪлимой мализ. 
мы доспигающихТь 


Береги ты себя. Ведь бЬдспитя › какЪ 
мМладости, шШакЬ и Глупости милы, Буль 
разумеиБ ‚ и не посллуй шФфмЪ учителямЪ, 
кои установляющЪ свое училище нё краю 
спремние В, 


Ух^ди оттуда, сколько межешь далТе: 
и хошя оный край кожется тшебф тверлЪ, 
фднако спамятуися , чио развЪ только слЪ- 
Пые па шомЪ мФош® хотят Ъ остановиться , 


#4% довольно только одноко возьфявия в» 


пра 
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птра КБ зброшенаю шебя во глубину такой 


бездны. 
Правда, что. жотая ШВ люди ‚ кои при» 


волятЪ другихЪ кЪ шакимЪ б®детивгямЪ , во 
время предЬ нароломЬ © НихЪ толкованя 
имвютЪ слева и изЪяснейя , якобы краски 
прибориыя ‚ и гедныя иЪ) написан ю живс» 
писью незлобя, и истинны ина ворошахЪ 


того дома, гдБ оныхЬ Не находител з од- 
нако ихЪЬ Философия ни мало мого но 
лучше. 

Существо Философии разумной ‚, и страз 
ха вь себБ, шо есть, порока не имвющей, 
сослюищЪ вЪ весьма маломЪ , но исправномЪ 
роворен1и $ даеще и вЪ шомЪ, чшобЪ не гоко- 
ришь ничего , ежебы могло помесшь погече» 
н1е. ДЪло вЬ поступк® шакомЪ состоит, 
чтобы наши . безпорочныя и невиновныя 
предложевя ие давали подозрфифя кЪ чая. 
но, что, якобы наши`мывнуя ии кЬ че- 


му иегодны.. 
С:е случаешся какФ вЪ изукахЪ , пикЪ щ 


ВЪ слодахЪ. Самыя @Бдешвениыя бъзраюлТ 
самыми безвииовными и ум#ренньми вЪ такое. 


| время , когдя поль покрылитемЪ ихЬ благоразу- 


мтя и благочичя получаю щЪ оны, свой успёхЬ 


_\ЪЬ поврежденйю сердецр и кЪ придеденио. 


чихЪ вЪ помышлен:е ‘о вещахЪ , что, якобьк 
Учитель не смфешЪ ихЬ выговорить. 


Не любопьмаствуй во узнавани пуши 
Япвоей погибели, и не ходи в школу для 


43 В 
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нзучентя пропаданю, и поняпфя забывавтю 
пиого, ВЪ чемЪ шы ‹Ъ самаго младенчества 
знан1е имфлЪ, ИмВй 3 блакополуче но- 
сишь явной знак душЙ совершенной и 
ума облегченниаго, То есть; за неугодно 
признавать всякое ученте кромф онаго, кое 
щебь служит кЬ познантю Бога , и помо 
удешЪ кЪ люблению его, 


ЕЕ еее 


ПРАВ ВИЛ. УЕ 


Путь ‘пелумнато прапф есть пред 
‚ очесы его, мудрый же сопётопь 
послушаетв. Припч. гл. 12, 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 

бы глупый думлешЪ чо его. посту- 

покЪ хорошЪ, и не хочетЪ инаго суди, 
Кром самого себя: разумный же не доЕФря- 
етЪ своему рассужленшо. КакЬ научаешся 
люму, чему долженЪ онЪ вфрить , изЪ рас. 
сужденй перковныхЬ , так понимаешь и 
пю, что долженЪ онЪ во всякомр случай 
дВлать изЪ совёша своихЪ пртящелей. 


РАССУ ЖДЕНТЕ, 


Н®тЪ ивыхЬ кром® сихЪ двухЪ про- 
свфщен1й , кои суть вфрны, и по которым 
можемр мы слБдовать вБ шемностяхЪ насв 
окружающихВ. 

Велеумники, восхотфвние ходить собою, 
[8 зяблуждене впали; а несмысленные и 
м8 193 
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малоумные , никогда церковному учентю не 
посл довали, 

Кто слушйетея своего разума, сколько 
бьы оный ви изЪенителень быль , часшо не. 
щастливымь вЪ сввихЬ  дБлажЬ бываешЪ ; 
ко жё слушлешЪ дружескаго сочи, мов 
всегда досоинЬ  жвалы. 

Случай можемЪ помфшать исполнентю 
нашихр д6лЬ, разумомЬ и соьфтомЪ упра- 
вляемыхЪ ; нб чести у ижЬ ощнящь онЪ не 
можешЪ, 


ВлагополучнымЪ; еспть успбжомЪ вБ нэ 
мБрени шо, чшобЪ пртобр®сть себ похва» 
ху за скромное вБ дЕлБ поступлене, та» 
кожЬ м почшене за разумЪ: 


Заза асреаавезтааьа 
ПРАВИЛО 1Х. 


Аще тя молит прать пелимБ гла» 
сомь , не пфруй ему, седьмь во’ 
суть ‘лухапспиий пб сердце 
6го. ИПришч. г№ 26 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


Ком настоишЬ вр какомЬ либо горб 
ош поврежденгя  пароднЪй — совфсти 
время бБдеивенное , и носицся слух о ка- 
ком новизнБ и зловредномь учейи: то не 
Яопускай себя вЪ обман ошЪ льщеня, и 
Шоль меньше омь подложнаго сдянгя, Некбрь 

44 сло» 
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словамЪ ‚кои тебя соблажияютЪ ‚, а особливо 
излишнимЪ униженниостямЪ , кои тебя уло- 
вляюшф. ФР6чь смиреиная, лице бл$дное и 
сухощавое ‚ плапье простое и раздранное ‚ 
слова скрышныя , воздержаня примфрныя и 
славныя , присшойными суть завфсами кЪ при- 
крывантю яда эдскаго в тааксе время , когда о 
нихЬ вЪ бесвдахЬ разговаривается, и любо- 
яьызанымЬ людемЪ разглашаешся, 


РАССУ Ж ДЕНГЕ. 


Нервые Хриспианы извинялися своимЪ 
ирельщенкемВ во время наружныхЪ свято. 
сши показывантй, да можешЪ спатться, что 
еше и ныв$ можно намЪ извинить ифкошо- 
гыхЪЬ простосердечныхЪ жен, когда ихЪ 
вилимЪ удивляющихся дфламЪ какого либо 
лицемФра, поправлятелемЪ виовь блакоче- 
спыя себя оказующаго. 


Но послБ , какЪ чрезБ искусство <Ъ лиш. 
комЪ шестнашнаши вБковЪ узнано, чи, 
славнфиние каждаго вфка ересе - начальники И 
и антихрисощы начинали жинше свое пре» 
превождашь якобы вБ пощентяхЪ ; милостыс 
няхЬ , и изумленвыхЪ богомольстивтяхЪ прищ- 
ворно; шо ничшо накЬ мужей рязумныхй 
м рассудительныхЪ вЪ стылЪ привесть ие 
может , какЪ признававе новов риа и плу- 
та за пророка: и хотя явно его проповли 
прешивиы перкЕЪ, однако в$ришЪ ‚ якобы 
сошель онЪ с‹Ъ неба, по тому что разда- 
еть милоспыну, и долю молимся, и что 


‚у 


| 
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ум5етЪ оживолисовать на лиц своемЪ благо- 
чине. 
Не п?руй ему, говоритЪ СоломонЪ: 
ктобы овЪ ии былЪ, вступающий вЪ `раз- 
говоры о таинетвахяЪ БожественныхЪ ; хо- 
тя быль бы Илмла изЪ вершепозЪ и изь 
пустынь вышедиий : жошя былЪЬ бы {какЪ 
упомииаешЪ Свящый ПавелЬ ) самой АнгелЬ 
изь рая: хошя былЪ бы (пе сказанию Свя- 
шаго Куприна) мученикЪь на колесф поло» 
женный , и терпянй за имя Спасишелево 
всБ мучентя безчестной и жестокой смер- 
ми: да ежели онЪ сЪ того колеса ушверж- 
даетЪ остающтяся еще вЪ душ ифкошорыя 
ирошивныя церква ми®ня, то онЪф отсшу- 
иникЪ и отверженный. ФРавномёрно и шы 
илходишся таковымЪ, буде выхваляемь сло. 
ва его ,‘и ставишь себя ученикомЪ его. О-Ъ 
осуждается. умиряючи за признаване себя 
святымЪ 3 шы же 38 слушане  тмаковаго 
мученика сатанинскаго. „Чжще увленный 34 
имл Хистопо вудёетЬ от единстпа оги- 
яучень , пой пбичатися пЪ стерти ве поз- 
можеть. Кто ие вВруешЪ мерки, пошЪ 
вн ея иаходится: а кто умирлешь вн 
узтеркви , хошя и вЪ рукахЬ мучительскихь ; 
ино умираещЪ виф числа предопред$аен- Ниже 
ныхЪ: онЪ ие вмфщаепся между избраннм- Не 
ми Сыма Божя. Чюжаь есть, мерзостенВ участия. сё 
есть, прагь есть; ииёти Бога ОтцетЬ уристомь, 
не можеть, хто не им 65 церкии кто отву- 
материю. чаештсяоть 
церкас Хр 
4 5 ОлднимЬ СПОВЬТ. — Ша 


о единсш. 
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ОлнимЪ словомЪ : сыне мой! Упоми- 
наешЪ СоломонЪ ; @124е тя и млекомь пос- 
питаютЬ грыиницы , не утперждайся на 
них. Скольбы молоко сладко и б?ло ни 
было, да когда приносишели онаго отравля- 
тельми ‘суть, ию крБпко берегисв ие при- 
зимашь его, 


Но 6желибы вЪ противность о даемаго 


1166$ совфта обЪ охраненти себя отшЪ онзго 


бвлетненнаго Молока. вкусить его мы по,. 


хошлЪ , и ВЪ самуюбЪ ту минуту › (якобы 
на прекосердле любезнымЪ онымЪ линамЪ, 
кои тебя о недфланти того просили, и се- 
му нешастливому намфрению супрошивились ) 
оное сдфлалЪ: пюбы ешрашнымЪ образомЪ 
зя сошеджиаго 6Ъ ума причтменЪ и быль, 


Одняко се сшраннымЪ и непонящнымЪ 
мечтанемЬ ‚ няипаче же нововымысленным 
естть  бЪБсновавземЪ многихЪ, "Только лишь 
перковь станет имЪ объявлять о вмфшан:и 
алекаго яда в какое либо ученхе, и сЪ свя- 
тою любовю ихЬ увБщевать о неприсщавае 
нти КЪ оному и о убфганти ошЪ шБХЪ , као 
ихБ пюму учитЪ ‚ они вдругЬ чувствующЪ 
себя так туда влекомыхЬ , что бЪгунмЪ 
къ ‘нему, какбы кЪ драхоцфнному, и до- 
стойному знашя , и содержанзя учению, вЪ 
упорсиие Свяшому Духу; извЪ противносиь 
всфмо, Кой по учеше оигоняюшщЬ и осуже 
даюшщьЬ. 


Не 
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Не причисляй пы КБ’ нимЬ себя, но 
подумай, что хошя шы мололЪ : однако, 
время шебБ образумишься , по щому чи ых 
рассуждаешь © насшуплензи. уже шой поры, 
\ипобы шобою ученёе свищыхЪ’ было докя. 
зуемо, и чтобы ты обЪявлялЪ вЪ обще- 
сивахь и училищахЪ свое мнфнте, ыы 


Им$й почщене хотя ужё кЪ достоин 
ству твоей души , по образу и вяшости 
Божей сошворенной ; и не оскверняй ее шакЪ 
мерзостнымЪ хотфитемь ‚ чтобЪ она прие 
нимала за свое евачгеме , или за свою Фи- 
лософгю вс$ шВ новости, Кои «Ъ усердлем® 
оть дураковЪ повседневно вымышляющся у 
и в собраняхЬ предлагагошся. 


ПРАВИЛО Х. 


Ходяиий просто, ходить. надбяся ; 
разпралиазощай же пути споя 
познанб вудетф. 

Пришч. гл, 109. 


ИЗЪ ЯСНЕНИЕ, 


К“ ходишЬ просто, и идет прямо ту- 
ды, куды имфешь немфренте ипипи , 
попЪ ходишЪ надежно: но кшо пришвор- 
ствуешЪ, или свои слфды заглаждаетЪ , 
шошЪ узнанЪ бываеш6. Скрыдаюцщий свои 
коварсшва , Ме скросмЬ себя. Лныхмёры 
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и обманщики имбюшЪ на лиц образЪ сво- 
ей мысли. Довольно ко узнаню измфнника 
шолько попаден:я ему вЪ недовбре и обро- 
бБые. 

Во стезяхЪ Жизнь находится по большимЪ улицам 
правед. правосулля и вБрносши: кривые же пуши 
ныхЬ жи- И прикрышыя сшези доволянЪ кЪ смерши. 


зошЪ: путь 
‚эКе Развра= РАССУЖДЕНИЕ. 
ааа Берэтися шы прилфжно ошЪ невхожде- 


деток н1я ни во едийЪ изЪ сихБ пушей, и ощь 


смерти, =. 
ка _. послфдованйн зя такими людьми, кои хо. 
а ``” дяшЪ по шемнымЪ и крюковашымЬ ‚Переул- 


вам. | 
Выгоняй изЪ себя лицемфрешво, при- 


змворсшво и хваспювство : ие имф5и вика- 
кого на швоемЪ хердиВ покрывала, и пе вво-. 
хи его вЬ запаАБтантя АЗлЬ бёдомвенныхЬ 
и стоваривай злоумышленвыхЬ, гдЪ на- 
добно ходишь ему покровенмну. 


Будь ловоленЪ шФмЪ, чтобы’ сердиу 
твоему видиму быть вичшо не мЬшало ; 
и памятуй , чшо знащиыя и изрялныя дф- 
ла не имвютЪ лучшей нолишики КЪ пр/о- 
брётенйю доступа у знатныхЪ особЪ, и кЬ 
удосшоентю ихЪ почшенфя и любви, как 
иной себя откровенности. 


Хошя кахолищся вЪ кивоей луи: В кря» 
зота , однако оиа не можешЬ бьить доволь- 
иымЪ шебё просв щентемЪ $ и надобно ше» 
6$ себя увБришь, что будешь кЬ тебв 

боль» 
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больше любви и почтентя показуеме, когла 
шы сшанешь больше ошкровенности и искрен- 
носми показывать ь 


Правда, что молчанте во миогихЪ слу- 
чаяхЪ нужно: однако надобно , чтобЪ былЪ 
пы всегда ЧисптосердеченЪ и увеселителенЪ, 
Должно шебв удерживашь н$сколько мысли 
ВБ себё, мо ие лдолжио прикрывать изЪ 
нихЪ лецембрешыемЪ ни единой. ‘То во- 
дишся, чшобЪ не говоришь, и удерживать 
шайну, но безЪ закрывангя своего сёрдна: 
быть скромну, но не нечальну и Мелча- 
ливу : скрывать нфкоторыя истинности , но 
безЪ прикрыван:Я ихЪ лганйями: быть вр 
ну кЪ приштелямЬ, но безЪ обманываня 
лругаго, и безЪ измбнентя своей совБсши, 
На конец великою пользою Ко благоусп$- 
лнесшву ВЪ свёшв сле есть, поставлять За 
честшвыое Зло, не говорить ничего такого , 
чему Яблжно быть вЪ ‹окровенности, и ни- 
чегожЬ такого, чшо было бы ложное. 


ПРАВИЛО ХЕ 


Премуафый увоянся, Уклоняется отв 
зла: везумный же, позложипый на _ 
севе надежду, м8шается сё 
онымё, Притч. гл. 14. 
ИЗЪЯСНЕН(Е, 

Ъ шрудйыхЬ обспоятельствахЪ и ЕЪ д 
лахь, Ком кажутся бпасяымиИ, разум. 
вый 
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ный челорф«Ъ боязливЬ есть. ОнЪ 'избз- 
тает нещаспия чрезЪ уклоненте сшЪ зло- 
клюЧительнаго поступкя, и приняпие даль- 
нфишей себБ лорови. Безрассудный же и- 
дешЪ вперелЪ , не боясь ничего , и упада- 
ет безь нядежды возыимфнтя 6665 ни ой» 
куды помощи» 


РАССУЖДЕНИЕ. 


'Иравдя ‚ что #0 время б®летвтй, булё 
можне ‹ф храбрости! о отЪ вихЬ избЪгнуть у 
и с<МВлосптю ихЬ превзойти ь сей способ 
САЗРНФИШиИмМЪ и похвальнфИиИшШИимМЬ АБломВ 
есть } иб ва прешивЬ ифтЪ безчестине шогб 
зАсключен!и , какЪ пропадашь оиф продера 
зосши, или запромешчивости: 


Чело»вкЬ разумный вЪ шакихь случаях В 
Яолжень знашь мномя дороги ; или привоз 
лить себь вЪ память 116, Что ие всегда 
б*инаково бываешщЪ время; `ВЪ которой лу- 
ж$ сево дни Люди шШовутЪ, Завтра ЧрезЬ 
нея не обмочивши ног проходя, И ая. 
Шо ешь пъеизрядиая Наука кВ Шасшливому 

чрезЪ ‘прилёжаюе произвожденюо — ДЕЛЬ, 


ные ум$шь осшановляшьсЯ И пПовоиньеи 
Во свое время, 
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ПРАВИЛО ХИ. 


остроумный псе тпоритЬ сб влагорас- 
судстпомЬ: Безумный же от- 
хрыпае? спое несмысте, 
Притмч, © 13: 


ИЗЪЯСНЕНТЕв 


т право, КоимЪ разумЪ естесшвен» 
ный , и разумЬ преестестивевно божествена 
ный насЪ обязуешЪ , соспюитЪ вЪ частомЪ у, 
сколько Можнб, сношенли сЪ благорассудны» 
ми прлятельми,; и ВБ полученти Омь ихВ 
наставлений себБ помощи, чшобы видбив 
шо, чему вЪ нашихЪ л6лахЬо и наших 
намфренгяхЪ нужно бышь видиму. Пока 
страсшь удерживаетЪ наши очи во глядБ- 
нти на наше намфбренте у ‘пота мы не ви- 
димЪф ничего, чшо за нами, и Что подл8 
насЪ паходишсяе нб о шомБ наши прише- 
ли вБрные и совбиники добрые намЪ 
обЪявлнюшЬ. _ И вЪ сёмЪ . шо состоит край- 
няя нужда ихЪ присудсшвя, и важиБишая 
услуга ихЪ дружелюбля. 

РАССУ ЖДЕНТЕ: 


Когла дурачество с гордостио. вВ’ ка 
кого либо человфка остроумнаго внфдрилобсь , 
шо явнФИиШиЙ онаго знакЪ и швердфйшее 
нещаспия его провозв5щенте вЪ шомЪБ сосито» 
ишЪ, что онЪ ужё не умфетЪ ии совбша 
требохамть , ниже его шерпфливне сносить. 


Разум“ 


Незйоби- 
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Разумный не предпр!емлешЬ ничего , 
пока не извфсшишся о мнфы!и своихЪ пр!- 
яшелей ‚ и Не приведеюЪ дфла своего вЪ зр$- 
Лост % скромными и рассудительными 
особами: поступокф же его вБ шомЪ сосшо- 
итЪ ‚ чтобы во время принадлежащихЪ до 
р8ёшен?я обсшоящельствь , и вЬ небытности 
другихЪ у него совфтниковЪ , производимо 
было рёшене хошая СЪ челов комЪ просетшымЪ 
и глупымЪ ‚ коему бы дана была воля го- 
воришь, а ме себя шолько одного слушать: 
однако <Ь шфмЪ изЪяпцемъ , чтобы ‘шайн$ 
никакоеа бфдспилая бышь не мого. 


Кито бы ни былЪ говсришель , однако пру- 
обрфшается польза изЪ говоримыхЬ имЬ 
словЪ. А чтобЪ у инаго не спрашиваться » 
кром$ людей высокаго ума и краиияго по- 
чтеня; шо вмфняешся погрёшноспыю. Че- 
ловЪкЬ разумный слушаешЪ говоримое отЪ 
наиподлфищихь  изЬ простонаромя, и не 
причишаетЪ за пошеряне времени, слу- 
шапть ихЬ разговеры © шрудиостяхЪ какого 
либо лёла. Уливишельными разума своего 
секретами извлекаещЪ онЪ изЪ каждаРо Из хъ 
предложенгя нисколько прозрфнйя, или Ма- 
ленькую. лучю свбта: и изЬ шакихЪ малыхЪ 
свфшовЪ вЪ одно мфсше собранныхЪ, при» 
чиняешЪ онЪф раждашься тшоликой ясности, 
колика ему КЪ лучщему себя вЬ двлБ испра- 
вленпо пошребна. 


Всегла шошЪ разуменЪ , кшо полагает- 


вый ВРУ си из рассуждене сов шоЕЪ : однако не все» 
гда 


емлеть 
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гда овЪ шакозЬ вЪ принимани оныхЪ. По- 


слВдоване имЪ, не употреблешемЪ ихЪ 


‘‚есить: но покоренземЪ и безрассулиымЪ се- 


бя порабещентемЪ шому ‚› КМо ихЬ пред- 
лагаетЬ. 

Обыкновемный жреблй слабыхЪ умовЪ, 
Когда они ощЪ щаспия на какое либо до. 
сшоинсшво Власти воЗводяшся ‚ погибелно 
бываешЪ ушвердившимся вЪ совфшахЪ. 


Множество довфренныхЪ при сихЪ слБ- 
пы\Ъ и нёемощныхЪ силахЪ дБляешь шо, 
что д®ФлаешЪь Множество ДоктороБЬ при 
богашомЪ больном. 


Сколь -бы шб праяшели ; КоихЬ ты мнё- 
в1я слушаешь, вБрны шебВ ни казалися 5 
по им®й шы попечен1е распознавать ихЬ 
сердца, во время ихЪ сБ шобою гокоренйя , 
и изЪ ХлопешАивыхЪ дфлЬ вывБдывашь ихь 
Намфреня. Ибо, оЖЪ! сколько продавятелей 
ЗлыхЬ совВитовЬ у такого человфка , ко- 
торый иметь ифлой СьБшБ на покупку 
оныхЪ. И коликтя ДБЛА по шаКовымЪ пред- 
ПринятымЪ совфшамЪ погубили предприня- 
пеля и соёфшника обогащеннаго ! 


Поведенте ‚ или поступокЪ чёловВка ум- 
наго, во время Давая ему совбщойЪ ‚ со- 


‘стоит вЪ слушайи И учтивомЪь  оныхь 


приниман!и как другу: ВЬ изслФдоваши 
оныхЪ , КакЬ судьБ: и во исполнен под 
онымЬ "ракВ самовластному: 

Е Когда 


всякому 

слозеси: 

хишры же 

сорассу- 

ж даешЪ. 

Притич. гд 
и 
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Когда онЪ дфлаешЪ шо, что ему бы- 
ваешЪ совфтуемо: шо не послфдуешЪ миб. 
нию другаго, но своему. 


Добрые совфты не принадлежашВ соб» 
ственно хЪ шфмЪ, кои ихЬ вымышляюшЬ 
и предлагаюшЪ : ио еще и кЪ онымЪ , кои 
"хр рассмашривающЪ , и благорассудно из» 
бираюшЬ, 

СловомЪ : самое ненарушимое правиле 
блягоразумно искусившагбея Политика со- 
сштоиш!Ь вЪ совбикованти сЪ другими о своих В 
дЪлахЪ, и вБ произнедени принятыхЪ имЪ 
намфрен1и; какЪ еще и швердомЪ знан1и, 
что #Ъ шаковыхЪ случаяхЬ наиосмотритель- 
эфиницй Челов5кр бывявтЪ слБпымь „ Когда 
©ВЪ находится шолько одинЪ, 


Глупый ничего не разбирает ‚, по тому 
что онЪ члешЪ всё видбшь, виля себя. 
Путь везумнаго прЯямЬ по очебёхЬ его, 
разумный же сопётопЬ послушаетф. 


$01000000100008000100005 
ПРАВИЛО ХИ, 
якестокосердый по зло упадаетбв. 
Припч. ГЛ. 24. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


= иметь сердце жестокое И непре. 
клоннее, и кшо держится Уупрямствя 
при» 


о оознвымещя 
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прицбпленекЪ кЬ хош@ню своему, или 
супрощивится совфшамЬ и изволентю дру- 
тихЬ , и ошЪ рассужденя И случае увБ- 
ренЪ , нижё ошЪ слезЪ умяхченЪ , ни ошЪ 
угрожен:й м страха принужден быть рё 
можетЪф ‚ шошЪ ввалишся в бъдиость , да 
м другихЬ за собою повлечешь. 


Крайннее Злоключен!е бызаешЪ птогда 
когда шошЪ челов упрямый думяешЪ © 
себ чно он разуменЪ , и чаетЪ себя быть 
созидантемЪ общенародю И пужиновенйемЬ 
своей бовфсти попуспивиь лучше всему пре- 
падать ‚ нежели слово свое отлафнинть , или 
85 вымышленномь изЬ головы намфреншй 
раскааяться. 

РАССУЖДЕНИЕ | 

Поснонисиво бозЪ сомнфн1а ем$етЪ быть 
Включено между похвальнфйшими и изящыь5и- 
\шими совершенствами человфческаго ума: нд 
его имёнованте , и его виды, часто служяп!Ъ кВ 
прикрызантю нашей природной жестокости, 
и ко вмфщентю его чЪ достеинство добро- 
АБшелей и качесшвь великолушныхЪ. 

Истинное посшоянсшво не сосшоитЪ 5Ъ 
упвердомЪ хопВы:й шого, чшо мы блягораз- 
емотрительно и разумне р56шили: но во 
всегдашнемЪ хошфн:и того, чего хощешЬ 
правосуде И справедливое рассуждеше. 

Мномя намфревнзя ВБ одинЬ левь ка» 
жупся хороши, но вЪ другой не бызаюнВ 
таковы: и легко сшашься можегиЪ „  чито глу- 
пымь исполнещемЪ сего дни имо было бы , 

| что 
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что вчера рфшено › и отЪ разума на мёрВ 
постановлено, 

Чело, ВКЬ разумный швердЪ есть и по- 
стояненф : его луша безсмершый и неиз- 
мфиятельна ; но его дла ве таковы. По 
подсб1ю приставан!Я ихЪ хБ зависящимЪ оп 
вгемени и случая сбомсятельствамЪ дол- 
жны сни перемфняться ишакимЪ образомЪ , 
чпобы Чи премфны, и Чи движентя св$- 
та, имбошуюся у нихЬ сходственносшь ‹Ъ 
рассужлелтемЪ опшимали. 

"Гакова есаь должность и совершена 
ово спизты солнечныхЪ чАсовЬ, чтобЪ сна 
восгдя неподвижно на одномЪ мМ$5ет стояла 
не ежелибы и синь ея шакже стояла; шо 
было бы келихи’Ъ безпоридкемЪ, 

Правда , что наше рагсуждене не им$- 
еп Ъ + ‚есши, ни пользы „Ъ вешехЪ ‹ мертныхЪ. 
какЪ тольй6 по количеству имВюшагося 5Ъ 
некЪ безсмерпия и твердости. Однакб 
Фно престало бы бышь рассужденлемЪ и 
жизымЪ сбраЗомЪ разума и вбчносши Божей , 
ежелибы его намфрентя неизмфнны были, 

Я то оное сказал, я оное фШилЬь 
й так да Будет, и: тебё птемуд- 
рость Божя, грВхЪ АнгелоёЪ и безум1в 
челов? Ческое, 

Между лураками находятся см®шыых 
ми нфкетерые умы мало смысленные, кои 
рэздун ют я кЪ возвеличиваитю себя, и ду- 
МаюпЪ, что сни достаточны кЪ сравиению 
(Ъ умами первей сферы ‚ посиовляя срсю неь 
Утоворчиьосшь за мужениво и храбрость, з 
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Во всякомЪ новоприключающемея слу. 
ча должны мы СЪ нашими на мВрВ по- 
сизновлентями осмаптривашься., и рассуж- 
ламь, не ляется ли намЪ ошЪ рязума ка- 
кихЬ а повелён1й, да и нфишЪ ли вЪ 
нашихЪ желантяхЬ кБ премзненыо чего? 


Случается временемЪ ‚ что на’Ъ обизу. 
ешЪ кЪ другому распоряжентю разумЪ нашЪ ; 
когда мы видимЪ у своихЪЬ ногЬ множество 
людей просящихЬ, и миожесиво новыхЪЬ 
слезЪ досшойныхЬ умиленя и приведеняя 
ВЬ жалось человфческаго сердца. 


Милосерд:е не истребляешЪ постоян- 
етва, ниже челокфческой храбрости. 'Золо- 
що столь свфшлфе и пверже, и сшмоль чи. 
ще, и доброшею ваще, сколь болБе ощЬь 
огия умягченно. 

Наша душа благородная и безсмерщ- 
ная ‚, никогда не бываетЪ, шокф благородая, 
такь храбра, шакЪ, божественна, клкЪ вЪ 
{по время, когла она умилненся. ошЪ спра- 
ведливаго сожалёня : `и КОГДА упт5 шаетЪ 
Ангелов и Святыхъ. сщпущенемЪ погр5- 
зиившему вины , или перевери! ентемЬ сы2з- 
нова какого либо рфшенйя ‚ коего жестокость 
была общенароднымЪ наказанлемЪ, 

Слава, чшобЪ бышь намЪ посщояннымЪ , 
весьма дорого саноРитшся. а она не иное 
чи! , какЪ великое зло, когда доставляет 

змЪ почтене бышь упрямыми и не- 
НО, “Кестокосеррый ио 310 ипа- 


дает. 
Ез Пункт: 


Ч Ч у ТТТ ТЫ 24.33.3224 3214%1:%:56 
киян 


ет сутауИт: мы 
ПУНЕТЪ Ш. 


ПРАВИЛА 0 УПРАВЛЕНЕИ 
СЕРАЦА И СТРАСТЕЙ 


ПРАВИЛО № 


Номьилене тное имФй о запоп®оехь 


Выщиято, и той расть ттевб, сера: 
уе. С'рахЪ гл. в. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


Де правило, каковсе шы можешь ня- 
блюдашь по рассуждено швоихЬ стра- 
стей и швоево сер ца, состоишЬ вЪЬ по, 
Читати Богя И прил5жнемЬ познаванти его. 
воли, <Ь вёрнымЪ$ и невзрушимымЪ но- 
виновентемЪ ей. БогЪ же пигда дасшЪ ние» 


б`тшакое сердце, кое булетЪ достойным; 


Хаде ВотЪ даромЪ ошФ его великолВи1я и его всемо- 
Соломону гущества , и которое ‚ лкоже сердце Соло: 
Прортщрян- МОНовО . неликодущиемЪ и любовтю д: ‚лВе пр® 
сшво серд- двловр Океана разшедшися возыимфешЬ се- 


ав б5 свой-шиомЪ образЬ безмфрную прему- 
| 


ОСИ 5 
при морн прост 


3. Цар. гл РАС» 


>, 
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РАССУЖДЕНТЕ, 
Безчести5ишимЪ и ужаснфишимЪ безо- 
бразтемЪ ‚ (каково бы по натуральному поро» 
ку приключишься намЪ могло), есшь що, 
когла имфешЪ кшо сердце сжапюе. 

Т& люди, кои имбютЪ его вЪ шакомь 
образв; хотябы весь свётЪ имЪ покланял» 
ся, досшойны, великаго презрБнхя. ГдВ 
сердце маленькое ‚ шамЪ и досщальное по 
нешасшли шаковожЬ, 


Отею ла-шо мы изм5риваемЪ зиатныхв 
особЪ; и ошсюда рассуждаемЪ ‚ ‚что вБ ка- 
комЪ либо городф большая часшь жителей 
имфешЪ называлься подлымЪ народомъ. 


Проч1е же надЪ иими позерьхность и. 
м5Бюлие, не для парсшвованй, ниже для 
державствованти суть. Ежелибы межлу на- 
ми не было серлецЪ великолущныхЬ ‚ тобы 
м владфшельныхЪ Князей никогда бышь не 
могло. Государи не инако вЪ свБшБ усшта- 
цовлены › какЪ по тому, чшо нашлися сердца 
пакЪ великтя. какЪ соци. 

Сердце ихЬ, сердцемЪЬ есшь ет Бока Той дастЪ 
раздаемымЬ. Сей дарЬ состоигшЪ вЪ его меб сер 
власпти 3 смещри и желай его. ‘Тщися по- Ц“ 
слБдоващь его примЁру, и зам$ чать вЬ шео- 
ихЬ дБлахЬ нБкошорыя начершантя его обра- 
за, кошорый состоишЪ (‘какЪ мыоо упомя- 
нуто ), вЪ жужесшвенномь и велмходууномь 
блаходБ ани. 


“5. 


Е 4 Будь 
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Будь великодушенЪ: не дБлай ничего 
якого чтобы могло повредить швою со. 
вЪошь, или почтшеве: люби честь, и на- 
блюдай ея любезныя  узаконеня, чтобЪ 
бышь безпорочну и безбоязненну. 


Не допускай скупости ‚ нижё другой под- 


лЬи надежд порабошять твою душу: еди- 
но шолько швоей должности люблеше ла 
булешЪ швоихЬ лЪлЬ начинамемЪ. ВладЪй 
твоею вольносийю, и пользуйся преимуще. 


стзомЪ , свойственнымЪ елиному только 


Богу, чпюбы не дфлатшь теб ничего по 


насилию, или для корысти. Будь само- 


власшенф и независимЪ ошЪ швоихЬ стшря- 


стей: уничшожай кавр спосифщестноване 


и обнадеживанте щасция ‚, шакЪ и угроженте 


его, и не допускай себя вЪ преодолВванхе 


насильствамЪ и ласкательсийами, 


Но присоединяй КЪ сему постоянству, 


ума все, что можешь любезное › и прнщное 
ошЪ изрлдсшва натуры. 


БезЪ всякаго ущерба твоей крёпостиь 
тщися показывать себя любомю и мила 
сердемЪ , подобно кр8пчайшему изЪ рудЬ 
золешу, кое чрезЪ разожжеве во огыб сша- 
новипкя мягче и способызе к принялишю, 
всякаго на себ изображения. 


БЪ шебф пусть находитЪ каждой свею 
\рироду безЪ нахожденля своихЬ порокоьЪ. 
На- 
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Направлям себл кЪ склонностямЪ людскимЪ, 
к ихЪ нразамЪ ‚ к ихБ корыстимЪ, кЪ 
ихЬ мнфитамЪ, и ве опасайся шого, что 
якобы чрез шакое угожденте , пониженте 
тебь бываешЪ. Памяшуй ‚ Что покязыванте 
тивоего благородства ‚ и ЗаНИМане первоста- 
тейной чесши вБ томЪ состоитФ, чтобЬ 
бышь шебБ гоповЁлшимЪ КЪ хошФию и 
дфланро того, что учтивость во всякомь 
обспиоятельсив& шребуешЬ; дз и искусни. 
шимр вЪ благопрашсшвенномЪ того ока- 
зызанти. | 


Правда, что нашей природ» , какЪ при- 
родЪ человфка разумиаго, надлежищЬ бьить 
равной и всегда единаковой : но.<1е пожвалв- 
ное равенсшво состоит ВФ, постоянном 
быпии природы другаго, и во уподобленти 
себя сЪ шфыЪ состоянуемЪ, в каковомЪ на» 
ходитшоя ихЬ душа, ЕЪ разных здфшней 
емерщной жизни приключенияхь. 


Знай, что ихЪ веселитЪ, ‚ чито, ихБ опе- 
чаляешр, чшо ихЪ побуждаещЬ: и возбу» 
Ждайся КЬ оному самЪ, какбы кЪЬ шакимЬ 
вещамЪ ‚ Каковыя пебь самому сообщны. 
СЪ истиннымЪ ссболФзнованземЬ  чувсшвуй 
мхЬ печали, и показывай вЪ швоемЪ лиц 
и вЪ пвоихЪ словахЪ искреннйе знаки ‹его 


великодушнаго уподобленя. 


Нэблюл*й пристойнымЪ и вёрнымЪ о- 
бразомЪ правила дружелюба , и рассуждай, 
: | Е что 
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| 
что болышая великость благороднаго сёрдиа 
состоишЪ вЪ момЪ, чшобЪ оно было при: 
сушствевыо ‘своими попечентями и своими 
прилбжными мыслями ‚, ко всякимЬ преду- 
ставленнымф ошЪ справедливосши и друя 


желюб:я должностямЪ. 


| 

| 

Не велика ша доб} юдБтель, чтобЪ лю- 

| бить шЪхЪЬ людей. кои щебЪ нравы по 

| знаАТНОСсШИ их щаспия, или по изряднымЪ. 

‚ качествамЪ ихЬ природы, и ихЪ разума: 

| ма велика, когда шы любишь оныхЪ , ком 
прямо шебя любяшЪ ‚, какого бы они нрава, 

или сестоннзя ни были. ы | 

| 

| 


Держись вЪ томЪ мифвий СоломоновыхЪ.. 
РЪ его поступкё особливымЪ былое удивле- 
влемь то, что дражайпия его дружелюбга 
<Ъ шоликими Росудари, коихЪ онЪ вЪ св5шБ 
зналЬ, не были ему помфбшашельствомЬ кЪ 
показывантю  сердечнаго люблензя Мини» 
страмЪь Двора своего: какь еще и кЪ без. 
численным подданным, кои при Ддворв — 
его служиаи, и ошЪ коихБ онЪ видЪфлЬ авыо 
себя любима быть. 


Да будеть ОнЪ признавалЪ, что вфрность и лю- 

меб рабЬ бовь рабская не можешЪ быть справедли- 

а во награждена, какЪ только любовно же ошЬ 

ела ихЪ Государя: и чшо наиподл5ишее сердце 
вЬ людехЬ, когда ено любишЪ своего Царя 
искренно и безкорыстино; не меньше Цб- 
ною сшоншФ самого сёрдыа Шарскаго. 


Онв 
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ОнЪ признавался, вкобы ихЪ отец › И Блажени 
длучшимь дБломЪ его премудросщи, м его муже 
вбры было по учреждеыйе , чтобы микито швои, И 
во ДворЪ его не‘входилЪ , нижё при немЪ бдажени 
ВЪ служб пребывалЪ , кшобы ие быль в Раби шзои , 
ренЪ : и никшо бы изЪ онаго не выходилЬ , ИЖ® всегда 


кио бы не быль обогащенЪ. при еб 

Е = предсто- 
и". яшьЬ 3. 

НхЪ щаспие включалося ВБ число его а ы 

? [аре, гл. 
собствениыхЪ полезностей: равномрно онЪ ‘фо, 


чувствовал, что его благополучте ему не 
милФ было, когда овЪ усматривалЪ когони» 
буль изЪ своихЪ придзорныхБу который с8> 
бя показывал» не имбть учаспия сФ нимЪ, 
и у кешоракго ВИДЕИЬ быль во очах Какой 
либо знакБ груищи и шуженя. 

ПервымЬ и главнымЪ во упражненщ 
твоего Чина пфпечентемЪ да будешЪ на- 
дежисе полаганте на волю другаго, и заслу- 
живанте себЪ любви у подвласшныхЬ швойхЬ, 


Какое таль Звание, Князя ли, или Госу- 
даря, или Судии ®Ъ какой либо провинции. › 
или город® ни имфешь; мо шверло вв дай, 
что ие пробрящешь щы себё шфуЪ нляу- 
меньшаго могущества, и ни вЪ чемЪ не бу- 
дешь обладателемь, пока не овладфешь 
сердцами. 


Но чшобЪ ты ошЪ людей любимЪ былЪ, 
то наблюлай первое наставленте вЪ шомЬ 
восшолщее $ дабы любя ихЬ, не любить н- 

} нага 
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наго как мхЪ: и чрезЪ показызане утвоихЪ 
кЬ нимЪ благодВлилй , © инсмЪ не домагаиь- 
ся кромБ шего миыфым, что шы обязыва- 
ешь ихЪ безкорыстио ; шакожЬ и шой че- 
сли. что любишь ихЪ искренно , да и безЬ 
всякой Чего либо ошь нихЬ себВ надежды . 


Худое шо ремесло, чтобЪ пришвор- 
ствовашь №Ъ любзи, и представлять на 
телшр® или позорищ6В св$та лице лруже- 
ское, <Ъ обфщантями , и показывавтями лю- 
бви какЬ комедтанту : сте ремесло ‘ состоищ, 


шолько вр обманВ и измБыВ самому себБ, 


ВЬ искуссшвв побфжденм сердецЪ, ве 
ликою шайцою есшь люблен!е натуральное ,› 
безЪ всякой хитрости, безЪ рассуждения , 
да сказашь и безЬ усиленя. Любовь столь, 
налЪ хошфицями самовласшнизе, и столь сил№- 
нфе и удивительне , сколь кажешся что, 
она не иному, какЪ шолько своей натуральз 
ной склонности и природ5 послВлуешЪ. 


Самая любовь божесшвениая совершена 
нею есть только шсгда, когда она вЪ есше. 
ство любеззаго лица претворяешен , и когда 


его склоиносиию , м его игомЬ бызаено. 


ВпрочемьЬ милосмь ла будешь — ошЪ 
тпебя не ошступна, и Да присутсжвуештЬ 
фна во ВСФХЬ швоихЬ совфшахЪ. 

Буль жестокосердь вЪ словахЪ и дрлахВ 
когда нуждя з‹зываешь бышь шебБ мтакову $ 
мо ВЫ шо время имёй. цосшороныей языдЪ , 


ыы 
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и постороннтя руки, а ме швои. Не упо- 
пребляй своихЪ рукЪ, кромъ нужнаго раз- 
дъвания милосшей: ниже своего нзыка кБ и- 
ному, Кром выговариваня р5шенй ‚ мило- 
сердля и любви, 


Не почитай за своихЬ пепргятелей шхЪ, 
Кой искреин болБзнуюмЪ чшо не угодили 
теб: и когда нужда шребуетЪ наказать 
когонибудь Винсвамаго, шо ие давай ему 
( буде можно ) времени Просить прощения 
предЪ ннобою , И прибёРать кБ шибему ми- 
ХЛосерддю . Ижеди же. е№ сАбзы- и ето бо: 
лБзиь шебя прелупредяшЪ $ то признавай , 
что ужё шы Лишился справедливосшен што- 
его гнфва, и принуждай себя’ подражать 
Иарю парешвующихЬ , и Судти судей, ко» 
шорыЯ не можешЪ накаЗывяюь РрёшиикКовЪ , 
какЬ только ВБ шо время, когда они вор- 
дыми находятся нижё продолжать в5чно 
нфкоторыхЬ злоключёнтя, какЪ шолько по 
\пому, Что имЪ вёчно же милы ихЪ элыя дВла. 


сеет ар са ар сара ар фо мсао ааа 


ПРАВИЛО И. 


Воякимь хранешемь бовлюдай тпое 
сердце; иво отб него жипотб про- 
исходить. Пришч. гл. 4» 
ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


№ ол-шее твое прилфжаи1е ‚ И главное 3 
ле, вЬ хранении швоего вердча да бы- 
взещь |. 
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вает, по шому что оно первымЪ есть и» 
сточникомЪ жизни: 


Когля ©нб ‚Ъ безпорядкБ Находишся } 
то нядобио чтобЪ и ост льное его былф 
утэкево Же, и ничшо ВР твоей 0506$, или 
ЪЬ пвоемЪ дом не можещЪ быть благоз 
пелучнымЪ усп®шесттвомЪ ‚ пока швое сердце 
нещЩасшливымЪ находишся 


ия а Управдвй пиви ЧирасНи И Чивои пд- 
5’ уощи: ие хеди за ними. Не вБрь своей 


своихр ие 
ходи: и ВОИ . ПО тому что сия швоя собственная 
оть в непртяшел»ьница ! и Инаго своими це терп$- 
ня тво АИЫМиИ желартями; И своими б-зпорядоч, 


зоздержи- НЫми склонлостьми ве требуетЪ , какбьх 
зайся, Ср. Только ей +Ъ шебф зараждать внутрення 
тд, 18.  безпекойствя, и видЪшь шебя ьЪ смущенти, 
ощчазни и смерши. 
Держи ты вв си вещи "Ъ ЦбояХЪ 
И постулай сЪ ними какбы сЪ такЪ мно: 
тими коледницами , #Ъ правленти швоего пра- 
ва рассуждентя погрфшившими, 


РАССУ ЖДЕНГЕ, 


‚ Страсти суть мудрфйшимЪ изобр$те- 
иземЪЬ натуры, коя восхошВла дать чело- 
вФку чрезвычаиную силу; дабы виЪ но вре- 
ия нужныхб обсшоятельстьЬ дфистшвовалЬ 
крфпоспию ‚ кЪ епвращенио ошЪ себн 6$4- 
сшвеннаго зла, или КЬ досшаванию добра у 
коего полученяе есшь шрудно} 


Когда 
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Когда сфи невидимые ‘огни бываютщЪ вЪ 
его жилахЪЬ зажжены,; то подлинне имбешь 
онЪ силу болфе обыкноненной ; и тогда ни- 
чего такого не дБлаешЪ ,‚ чщобы знашнымЬ 
ЯБломь не являлосяь 


ИзЪ разкорячившейся еРо крови исходят 
ифкоторыя искры и ивкоторыя пламенныя 
бсшрея, развио какЪ вострыя иглы ‚ кои про- 
калываютЬ у него серлиые, и нечаянными 
движенги возбуждаютЪ его кЪ предпруяпиямЪ 
шруднымЪ и отважнымЪ. БфжишЪ онЪ 
туда, кудл стремлене его преносишЪ , ие 
находя ничего неудобнаго, и не думая, 
чтобы бышь могло что нибудь непобфли- 
мое, и шакЪ сильное и крВпкое ‚ какЪ шотшЪ 
огонь, ошЪ котораго онЪ ободренна себя 
чувствуетЪ, 


5 к ` ‚ г : 
НещаспиемЪ шо, что силы вЪ челов5 к 
ваключеныя ‚ противны суть челов$ку. Они 
его домашые и жестокосерлые возмуща- 
шели. Хошь не можно имЬ, узда поопу- 
етигтся, шо человфкЪ ужё пропалЬ: буде 
они ему неперабощены, шо по нуждв онь 
жертвою имЪ бываетЪ. 


Страсти кр сердцу челов ческому отЪ 
вВчной премудросши прицфпленныя ‚, какЪ 
львы сушь, или дорбмя лошади, вЬ каре» 
ту какоголибо побфдищеля запряженныя: 


Когда наш умЪ не имвешЪ порока, 
ме зависим ошЪ корысшей, господствуетЪ 
свои- 
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своими желантями : шо онЪ побфлишель есть 
свфииа, образЪ великосшей и величе‹твЪ 
ВожинЪ, Фэляций на нихЪ горлыхЪ чудо- 
вищахЬ. И когла отЪ нихБ кЬ слав и без. 
смерпию привозится , шо нфиЪ &Ъ иатур8 
шаЕЪ  великолФпнаго, И шШакЪ достшойнаго 
зрёлища кЪ смотреншю на него, и удивле- 
в1ю АнгеламЬ, 

Но когда во время побфднаге торжества 
случипся ‚ что лошади улила свои пере- 
ркушЪ , нузды изЪ рухЪ господь своихЪ вы. 
рвутЪ $ шо неё Можешь бышь ужё ничшо 
таковаго видФИ1н жЖалосшн$фе и печальн®еь 
Овыя лошади волокушЪЬ за собою по сшреь 
мнинамЪ всё торжество побфды: а побЪди- 
тель, Иа копораго собравциеся люди ‹Ъ у» 
дивлентемЪ смёшр$ли, осталешся шолько по- 
сифаянтемЪ вефмЪ. бфднымЪ примФромЪ сА&- 
бости человфческихЪ силЪ у И пусошою егб 
величанти, 

Страсти ошЪ Боба суть: приключаембе 
же Излишестшво ‚ ошЪ грфха перваго челов$кл, 


Дфло было свяшоё и безпорочнее, ко- 
гла оно вышло изЪ рукЪ СоздателевыхЪ : 
но адскти огонь в него вселился, и наши 
слёзы не возмогли его утушить , Хошя не 
преставали мы плакать сЪ самаго итого вре- 
мени какЪ пожярЬ заорфлсй; Зло ужё бо- 
лфе семи Шысячь АБыЪ продолжалося, Аа 
еше и нын® продолжяешся: и отЪ него-то 
в‹$ приключаюцинси НамБ нещаспай Про. 
Исход нь ь 


Наш 


1 
А 
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НашЪ духЪ ‹Ъ неба 8Ь здБшитй дальв1И ТФло смер- 
свВтЪЬ посланный входишЪ вЪ поситроенной ши ‚ иломь 
домЪ изЪ землй, пю есшь: вЪ шло, сосша- гр5ху. 
вленное изЪ вещества шлФннаго и изЪ грязи, 
смершнымЪ шерн1емЬ`и грфхомь наполненное. 


Пары сёго шлёвтя производаюмЪ вЪ насЪ 
‹  облакЪ шемной, и бури наполненной, ко- 
шорый ужасомЪ и шьмою насЪ покрываетЪ. 


| Наши страсти вр семЪ облакЪ заклю. 
ченныя ‚ разгорячающся шамЪ и загараюинт- 

ся, и выходяшЪ опипуда какбы молнли 

’  Ивихри, Оные мащежливые огни воэбужда- 

' юм мечтанте # усиленное же и утшружден- 
ное мечтанте влечеюЪ сЪ собою мысли и 
желания душевныя, 


Душа безсмертная посл®луешЪ воэбу- 
ждентю, и идешь шуда, куда горячесть и 
сшремлене её склоняютЪ, Она произво- 
дишЬ мысли, и зачинаешЪ слбпо безрассуд- 
ныя миВня , о пустыхЪ и ложиыхЪ Ваде- 
ждахЬ коней похошфнй, Ола 
б5жинЪ, и спотыкается, иея спошыканйя 
не инако удержизаюшся, как шелько по 
достиженти своемЬ кЬ концу нещаспия , по- 
гиблешЪ вЪ безднв грБХовЬ и слезЬ. 


Ещё жё и шого хуже, что когда она 

ВЪ оной безднв находишс я, шо етыдитшся 
мзЬ нея выходишь,  ВпадаешЪЬ она шуда 
ощЬ безум1я, а ош гордосши тамЬ есша- 
р Ч 0:0 
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новляешся. Будучи же покрыта шеммотаз 
ми, и наполнена заблужденьми : увязшяя 
вЪ грязи, и обремененная цфпьми: прил$- 
пившися сШЪ упрямсшва кЪ своенравг: мЪ 
и кЪ своему несмыслю,; бываетЪ печаль: 
нымЪ позорищемЪ небу, кое бол$зненио 


взирлешЪ на сей Божеской образЪ , вЪ иакое ` 


состоянте приведенной. 


Во время состоянтя незлобтя , страсти 
не инако; кякЪ по распоряжен:вмЪ шолько 
рассуждения возносятся. Во время совершена 
наго разума и святости Хриспианской у 
п'Б же страсти подЪ предводитель твомЪ 
только рассуждентя возносятея: Но во врез 
мя своевольсивля, свыше рассуждентя себя 
онф возносяшЪ, 


Сти шемношы, бурями окруженныя, при- 
крызающтЪ всего  челов№ка , размножаюш 
вихрь; и шуманЪЬ до вышшей страны. 


Страсти сильны: но и ты шакже сиз 
ленЪ ‚ да еще и гораздо сильнфе ихь. Я 
Могу сказашь, по посл$ дней мБрЪ, о Челов%- 
кф разумномЪ , ио в‹фхр великихЬ людехЪ $ 
чтно ени кр ошпору отЪ сихЪ домашнихВ 
непртяшелей имбюи вЪ себЪ шои сильные 
способа ‚, мо есть, птри даровантя Создате- 
левы: добрую природу, кр$фпкодуше и 
мудрость, 


9 ром о 
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ПРАВИЛО П!. 

Стяжахь оушу влагу, и приаохЬ п 
715ло нескперно. Премуд, гл. $, 
ИЗЪЯСНЕНИЕ. 

В моихЪ пеёрвыхЬ АФшЪ, говорить (6 
ломонЪ, всв благодфян!я изящной ня- 

туры во мя находились. Они не плола- 

ми мдихЪ трудсЕЪ, нижё дарованйями ща- 
сп!я, Богь, случаи Нашего рожден, и на- 
шея жизни управляющий, мн ихЬ дал} 
они ДБло его рукБ, и ДарЬ его любви, го- 
раздо меня сшарбе. 

РАССУ Ж ДЕНПЕ: 


Изящиая и хорошая природа Нё доу. СтяжахВ 
гое есшь что, какь презосходотьо и’ кря- душу 6443 
сотя души благородной , со страетьми соьгуь 


общлемой: 


А понеже души оняво достоинсптея веё. 


‚ премлющЪ оешЪ рожденхя свое благород1е 
И свою великость: пб во время вхожлен1я Пр!няохВ 
ихЬ вЬ т$ло ; имбютЬ они силу спомоще- вь тБлО Н&, 
стпвовать натур кЪ составлению своего слох СКверидь 


женя; и чрезьЬ прираженяе своей силы и 
преяшности , произвеодятЪ мысль, и дающь 
свойство органамЪ душевнымь, 


Они изЪ себя изливаютЪ свои качества; 

И елико могутшЪ ‘ошЪ своего божесшвеннаго 
огня, и отЪ своихЪ небесныхЪ склонностей 
СМБшивающь СЪ кревтю н испорченными 
Ж 2 ешраси!8з 
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сттрасптьми, и чрезЪ такое благополучиое 
премБневяе приводятЪ ®Б ослаблевте какЪ 
ядь порчи, шакЬ и смермиое насильстшво 
бол$зни ‚ каковую вЪ нихЪ находямЪ. 


Сти чистыя заефзлы имБютЪ ИЗЛТЯНтЯ, 
кои сокровенно внфлриваясь вЪ пламени воз- 
жел$нтя, умагчиваютЪ все, что во гн®в$ ихЬ 
торячайшее, и,вЬ движентяхЪ ихЪЬ без- 
порядечнфишее ни находишся, 


й 


Ро многихЬ людяхЪ видится шакое 
благочинте, и шакое возлержане, чшо 
засшавляюшЪ вФришь, якобы вЪ нихЪ иного 
порока, окром5 грбха Адамова не нахо» 
диися. Ничего такого не ивзвляенся , что 
бы не было вЪ ихЪЬ сшрастяхЪЬ изрядное, 
чтобы не казалося ‹Ъ умомЪ согласиое , 
и не имфло склонностей умныхЪ, 


Сте происходит отшЪ итого, что сей высо- 
\й умЪ, по общему веБХЬ совершенныхЪ 
существ преимуществу , имфетЪ ифкую 
сокровенную силу, прелдБ коморою сила 
магнита тнтю только есть вЪ поднимаяи 
сЪ земли кЪ верьху всего, до чето онЪ 
ии прикасается: да и вь возвьпиенти имо 
поднимаемаго кЪ своему полюсу, 


Ситрастти , прикасатотяся кЪ силБ души 
благородной ‚ обращаются кЪ иебу.; и не 
нушалися о иномЪ, кякЪ только о честиомЪ 
м похвальномь коннв.  МужЬ мудрый 

хрз- 
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хрВпохЬ есть. УмЬ чело5ка разумнаго 
крёпокЬ, по ‘пюму что вр его особ не 
находится ничего, ежебы могло его возвьт- 
шашельсшвамЪ  супромивляться, м ож 
посл ловантя за ними ошрекащься, 


еобъиови зи евкчесиийу 
НРАВИЛО 1\. 
Тертёлипый муж, лущие хкрёпхаго: 
| а поздержапающйя отЪ тгибпа, 
лучше позбоителя градопё. 
Нришз-. гл. 16, 
| ИЗЪЯСНЕНЕЕ. 


озольно челов8ку къ быпию ему гос- 
| Д полиномВ надЬ своими похотьми и 
желагти только шого, чиобЪ имфлЬ, онБ 
| храбрость , м любил исщинную’ славу. 


добродБшели: крБпостшь и мери не, кои 
суть якобы дв часши, ее слагающия, и 
ошЪ другихЬ нашей натуры совершенстаЪ 
ее отличающие, 


| Храбрость содержишф вБ себБ дв 
| 


Кр5поспию. супрошивляемся мы. людемВ 
и нашимЪЬ ‘вифшниимЪ нечртямтелямЪ : шерп$- 
н1емЪ же нащимЪ сшрастамЪ и внушреннимЪ 
Врагамь . 
Побфдители людей удивляемы — И Сильши 
УвБнчаваемы бываюшЪ на землй; побЪди- похиша- 
ЖЗ шели юшь ©. 
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тели же себя самихЪ вЪ неб® : и для нихЪ 
по все оное, что злВсь КБ побблнымЪ 
поржествамЪ” и безсмертному увЪичаван ю 
зи пртуготовляени Я. 


Кр$постть оныхЪ драгонфнна есть, ‘и 
заслуживяещЬ пруобрфтаемое ею вр сафшё 
почщене: шерпфные же сихЪ, кое стЪ свита 
М-ло ув. жгется, горазло дороже: оно есть 
мужнтишее, и долженсшвуешф быть вЬ 
вяшшемЪ почшенти. 


КакЬ человфческая кр®пость, тшакЪ и 
терп$ 1е, вЪ первое доспюинство нраво- 
учительныхЪ добролфтелей были полауясмыз 
Они КонстаншиноЪ и КарловЪЬ великими 
проимяногали, и КБ поклоне1ю древних 
героевЬ привели. Но буле шы ве можешь 
достигать, какь кЪ одной только изЪ нихЪу 
то выбери шу , коей дали разумные люди 
первенство, и запиши *зЪ своихЪ правилахЪ 
оныя слова, кои видфны были на энамёнахЪ 
ифкопорыхЪ Государей написанными ‚, и кон 
всЪ великодлушные находят у себя вЪ 
сердыБ вырбзанными ‚ кокЬ избранное ихЪ 
ЯБло ош натуры: Терпёлипый пууше 


мужа крёпхаго } а поздержащияйся оть гвё-. 


па, лучше повфонтеля градопь. 
РАССУЖДЕНИЕ. 
Вопрощаещея ‚ что по есть жрабрость? 
Каждый ошеБтствуетЪ $ что, легко можно 
ВР помЪ обмануться , и 35 исщинну при- 
шворсщво почёсть. 
Мио- 


| 
| 
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Мнеме ме справедливо число лихо. 
рахокЪ , и горячекЪ поврежденной натуры , 
ее включающЪ ; и не справедливо же и при. 
знаваюотЪ ей быть распалентемЪ желчи , коя 
вдруг прошикЬ какоголибо `приводящаго ко 
Ггн$ву предмеша разгар*ешся, и коя разо, 
грёеши мысль» м возмущшиоши мокроты 
тиБлесныя, ИзвлекаетЪ рассужденте ‚, и возбу- 
ждаешЪ  человЪка  безосмошришельно кЬ 


‚„бЪдетвгю, 
чё’ 


НФшЪ , храбрость не входитЪ вЪ ситря» 
сти, да однако она и не госпежею ихЪ : 
натуру между ими ее’ содержишЪ ‚ не яко 
виновную межлу ея сЪ виновными; но 
какЪ побёдишельиицу между ея пл$нницами, 
чтобы она удержавала ихЪ вЬ должносши , 
и заставляля ихЪ рабошашь, ИхЬ пламени 
ошШЬ ея пламя отличны ‚ однако ко услуженоа 
ей свойственны, 


НФкоторые узвфряюшЪ ‚ что якобы 
называемая нами ирнмая храбрость лухБ 
есть веинскй , который во время сражентя 
вхолишЪ вЪ душу героев, и зэраждаетЪ 


памЪ чюдеса , удивленемь намЪ бывающия. 


Друме обЪявлюш, что якобы она 
влехновентемь ‚ или шолько  дуновенлемЪ 
итого духя есть. который возбужлаешЪ сердца 


воинозЪ, и приводишЪ вЪ движене веинске . 


полки. 


Ж 4 Му- 
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Мудрфиние же говоряшЪ разумифе ‚ что 
она есшь пламень духовный , ошЪ Создателя 
вЪ вышиией души нашея часши, якобы эвфзда 
на вышшей  шверди зажженный. Шламень 
тихи и ум5ренный., ВВ высоту возносимый 
и неистлФеваемьый , горящий, чистый и расило- 
Ждемый , всегда кЬ небу присоединяемый , 
им всегда же на земли, вЬ неисчерпаемомЪ 
источен1и вужныхЪ вляняй , кр сохраненно 
покоя и жизни людской, упражненте имЪюций, 


Тери®и- Но пусть, чфмЪ бы храброспть ни была ; 

вый лучше по не думай, чшо якобы шы по причин 

крфикаго. швоей храбросши находишся вБ должносши 
принятыя 38 оружте ‚ и итти прошивБ 
непртятелей вЪ дальния сшраны. Сшой ты 
шамЬ , кд сшоишь, и бЪйся ‹«Ь своими 
снграспьми. , чрезь что исправишь . Дол- 
жносшь (по сказантю Соломонову } гораздо 
лучше шфЪхЪ, кои носямЪ шпагу. 


И укроща- Когда. шы, прощаешь досады, и СЪ 
юшИй свой великодушн®йшимЪ  шерпёьлемЪЬ — сносишь 
тнБзЬ, луч- презрёндя и. клевения ; шо имфешь больще 
ше побЪдн- храбросши пропизЪ® чинящаго опмщене вои- 
на: и Чесшьфе шебф обузлавать гнфвЪ свой, 
или отвращашь нфкотерыя мысли шебЪ ла- 


теля гра- 
адовь. 


скательикующуя ‚ и, Шебя ко грЪху влеку- 


шутя, нежели какЪ разбивать войско ‚и брашь 
во владфвхе городы,. 


"Твоя великосшь и слава не состоишЪ 
во униженти другихЬ предЪЬ тобою, но в 
том 


моим лы жшиес рады 


м оришишььомисииык зы ФК 
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томЪъ, чтобЪ былЪ шы великЪ самЪ вЪ себъ, 
и имВлЬ налдлЪ ними возвышен!е ошЪ ихЪ 
упадентл и нещаспия мезависящее, 


Когда шы превосходишь тшвои безпоря- 
дочныя нетерп$ливости , и супрошивишся 
приводящимЪ шебя движенлямЪ кЪ подлымЪ 
и ошЪ должносши возбраняемымЪ дБламЪ у 
шо чрезь то приращаешь свое досшоинство 
и добродфшель : когда же преодол вяешь 
внЪшнихЬ пепрлятелей, шо ничто изЪ иа- 
холящагося внушрь шебя не возрастаетЪ . 
Разбиванте ихЪ войскя умлляешЪ, число. люо- 
яей : но ничего высопты твоему возрасшу , 
нижё малБйшаго повышенгя совершенсшву 
ц:оего ума, не прибавляешЪ, 


ОднимЪ словомЪ: почитай шьы шерп$- 
не, Не говорю же я, чтобЪ презиралЪ шы 
крВпость, хошя она не столько стоишь , 
сколько побБдоносное шерп$нте: однако, обЪ- 
являю , чшо она многоцённа ешь, и что 
Яосшойна шого удивленля, каковое всВ вЪки 
© ней начали, Но долженсшвую прибавищь, 
чито , понеже он какЪ одна, такЪ и другая, 
заключаюшр вЪ себБ соверщенстиво ; шо не 
должны бьить разлучаемы ‚ по шому чо онб 
двумя сушь частьми храбрости. двумя по- 
ловинами ея всея, коихЪ разлученте ‚, по 
нуждБ приводищЪ вЪ слабость и помраченте, 


НБиЪ храбрости, “ни благорол!я, ни 
Зерьховной великосши &ЕЪ оной душ, глё 
Ж 5 аи 


ков боифты Преиудроещши 


(ци 06$ добродфмели не присовокуплевы, 
ЧрезЪ ихЪ шокмо совокуплене имфюшЪ ду- 
ши силу. приводищь людей до высочайшаго 
достоинствя героической славы, и прида= 
вр их дфламф оное божественное обли- 
станте ‚< Кое помрачаетщЪ Очи св та , и кое 
обязуешЪ славу кр говорению онихЪЬ во вс 5хЬ 


людехЬ, и во всБ времена, 


Правда Что слявна, да и справедлив Из 
}1ше похвально ‚, и удивительно вилЬмь лю- 
демЪ оное ‚ что дфлаешЪь храбрость ЕБ кя- 
комЬ либо ТГосулар$, когла онЪ во время 
сражен!я пробжжаетЪ безбоязненно сквозь 
в ярости смершельный, и бфжитшЪ на по- 
битомЪ ужё войскё за побБдою ‚ коя его кВ 
себ призываешЪ ‚ и имЪ управляешЪ. 


Равнсом$рно же и шаковге весьма еще 
р8лко виданное зр$®лище , во истинну до- 
спойно есть народияго удивлентя, чтобЪ 
видфиь лругаго какоголибо Государя , во вре. 
мя побфдоносныхЬ шоржествь и благепо- 
лушй И славифишихь жизни челов$ческой 
3 слый, умфющаго презирать по, чёмЬ 
овЪ влаялфешЬ, и показующаго своею ум$- 
ренностию ‚ и вёрноспию явно, что онЪ лу- 
чше хошВлЪ бы всего лишиться, и поше- 
рять имперзи и свбмы , естьлибЪ оныя у 
него были, нежели бы поступишь на какое 
неправосудное дфло. 

Но вид®ть сти обф дивности соединен- 


ны, иодну ‹<Ь другою совокупленны вЪ томЪ 
же 
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же побфдишел$ ‚ чтобЪ поебфёждалЬ овЪ не» 
пруяшелей государства, да и себя самого $ 
воз расшалЪ бы в мудрости и ум$френно- 
сти воинскими дФфи-швами: разширялся бы 
ВЪ милосшехЬ побблами ; бралЪ бы городы , 
и прибрЕталЬ себф серлый: былЪ бы лю- 
бимвишимЪ , дя и страшни$ишимЪ вЪ лю. 
дехЪ, сте бы безЪ сомен1я наиудивитель- 
нфишимЬ и НнаипрекраснфишимЪ было поз 
зррищемЪ подр небомЪ, Я не знаю. ви- 
дали ли то лревьте своими очми; но па. 
томки онсе 35 своихр лЬшпойисцахЬ уви- 
яфть могутЪ. 

Ве мн$нуя сея истинныя храбрости 
Заключающся в сих дРухЬ настявлентяхЪ; 
лузше умереть, нежели бояться людей, 
и убфгашь предЪ войскомЪ : и лучшежЬ уме 
реть, нежели не убфгать от видимхЬ 
бЬлдопиЪ , кои угрожаюнЪ совфсщи , и пред- 
почишашь корысшь болфе любви, или под- 
лую страсть боле должной вфрности. 
| Буде шы не шакого состояня, и Не 
шакой природы, Чтобы могЬ первой гово- 
Рищь: или буде швое звав4е особливо Е ач 
гельскимЪ узаконентямЬ подлежащее , кЪ про 
Щентю всфхЪ досалЪ тебя обязуепЪ: шо у- 
шфшай себя восп‹ минантемЪ , уто оный Го- 
сударь храбрё ий есть изБ Плхрей ‚о и про 
свЪщеннфйатй ошЪ Бога паче ПророковЪ ‚, коз 
торый шебя взрно обнядеживаетЪ , что 
терптзлипый , лучше мужа крипхато:а поз: 
Эгржащийся отф гыёда., лучше поёЪжоа- 
теля градоцб. 
ПРА- 


Да не бу- 
дешр щото` 
ежебьт 
намь оп;- 
ступити 
и убъжа- 
ти ошЬ 
вх: 
умрем\ вр 
муже: печ! 
нашемь . и 
не оста- 
вимь вины 
славБ на- 
шей. 1 хЬ, 
Млаккз- 
веовь г”, 
9. сщ. 13 
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ПРАВИЛО У. 


Мгла силы‘ Божя . и источене слапы 
Вседержительной: Озарене сита 
присносущнаго ‚ зерцало Божая 
пеличестпа. Премуд. гл. 7. 


ИЗЪЯСНЕНЕЕ. 


М=> совершенствами Божтими ‚ онее со- 
® тершенсшво, кое шворишЪ Бога в$чно вЪ 
себф самомЪ спокойна ‚ премулроспитю его 
есть: и ошЪ нея- ло онФ извлекаешЪ тре. 
ицй способЪ намЪ предсшавляемый ‚ про- 
пизЬ смушенй и безпокойстьй вЪ насЪ и- 
мфющихся, и ошЬ нашея слабости ражда- 


ющихся . 


Стя преестественная премудрость, парЬ, 
или лыханя его силы есть, кБ челов$че- 
скимЪ страстямБ сообщаемый, и вБ самыя 
ихЬ поврежденгя и смящтентя разливаемый , 
дабы мирЬ и свяшесшь вЪ нихЪ в‹елялись. 


Ми; Ъ сватыхЪ вселяешся вЪ насЬ пре- 
мудроспию и изображенлемь БожгимВ; да“ 
бы, по неостапии ужё никакого вЪ ня- 
ей луш% безпокойстия и нечистоты 
была она на конецЪ зеркаломЪ ‚ гдЪ бы мо- 
жно Богу снаружи на свою божественную 
красоту смошрфть , и себя шакЪ познавать, 
какЬ онЪ вфчно вЪ своемЪ слов$ познаваеш»ь 
са; Эрцало Божая пеличестиа. 


РАС 
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РАССУЖДЕНИЕ. 


Добрая природа ослабляетЪ стряспти, 
храбрость укрошеваешЪ , премулросшь уба- 
вляетЪ , и чрезЪ удивительное превраще, те 
вЪ лобродфшель ихЪ прелагаешЪ, и освящя- 
ешЪ по, Что они виновное и противнФи- 
ее благолаши Божеской ВЪ себв имбюшЪ, 
приводя ихЪ ‹Б любовмю кЪ повиновентю, 


Сир®Фчь: когда законЪ о воли Созлате- 
левой намЪ изЪяснлетшЪ, и «Ъ повиновенно 
ей насБ обязуенЪ и понуждаетЪ : игогля 
премудрости прибавляешЪ склойности къ 
сему обязашельсшву, и производит Ъ ЕЪ ия. 
жемЪ сердьф нкя усляждательныя движе- 
ня, ком насЪ побуждающЪ , да еще и ня. 
шим сптрастямЪ сказать’ отЪ радости при 
чиняютф , кЬ желаню <Ъ ними ° таковаго 
шастптя ‚ чтобЪ дфлять имЪ Шо, что БоЪ 
хощеть, и быпть употребляемымЪ ко услу 
жентю ему’ и прославлентю его. 


ЗаконЪ , словомЪ сказать, насЪ обязу- 


'етЪ: благодать нам помогаешЬ: а пре 


мудросить, кЬ храненмо зоповфдей БожгихЬ 
насЬ склоняешЪ. 


Со времени просв$щен?тя отЪ лучей сея 
Зири человбка, находитЪ онЪ свой покой 
и довольсиите вь дБлахь справедливыхЪ. 


О какомЪ бы лБлБ ему предлэгаемо ни 
было , когда онЬ признаешЬ его за справе- 
дли- 


Прикяо- 
нихЬ серд- 
це мое во 
свидБнЕЯ 
УВОЯ . 
Сердце мое 
И ПЛОШЬ 
моя зозра» 
довзстася 
о Бозф. 
Опра дэнЁя 
Тосподия 
веселяшьЬ 
сердцз, 
Оправдан'Я 
шзоя радо. 
ваитемь 
сбрдцз 
моего 
сумь. 
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дливое , то склоння себя кЪ пр изважлентю 
оняго явлрешЪ : когля рассужденте повел 
вает. онЪ отЬ любьи ему повинуется : и 
такь его должносшь есть угодиосиитю ; поз 
виновенте вольноснию 5 вБрность природою: 


Его лушя хощешФр добра, безЪ сов то- 
ван1я о немЬ: принимзешся за него безЪ 
сражен!я <Ъ собою, и б‹3Ъ всякого спора И 
безпокойства › ни ‹Ъ елиною изЪ своихВ стра: 
стей. (С1м вмутреннш нелряятельнипы ие 
шфмь ужё находяпкя, чВмЪ прежде были у 
пс тому чшо премудрость в-его челов$ка 
пре ‹ бряжаетЪ ‚ | | 

Оная лушя разумизя зЯчинаетЬ объ 
ширвыя Мысли; и ихЪ обЪемлетЪ 3 шщите 
ся дости ашь кЬ жизни безсмершной ‚, И 
шуда идешЪ , однако ‹ЪЬ мфста не схоля} 
не ходишЬ оназ но но`ится: а. горячеств 
крови, и оные чесполюбиваго похотшБитя 
огни ‚`кои прежле были шакЪ мятежливы и 
безпскойны ‚ служашЪ ей кякЪ плфнные , И 


`приводятЪ ее кЪ поб5дительному норжеству; 


Побвдным$ торжествемЪ ( гл видно 
божественнфишееё АВло между прочими всез 
могу щества Бож]я ДБиствтаями ) вЬ самое шо 
время ‚, ка«Ъ БогЪ сотворилЪ сьВшЪ ‚ сказался 
углоп# кб, пб коемЬ онб песь , должносзЬ 5 
и доБродётель } пЮБИтТЬь ПоЗ5зуждается: 


Бегь нБкошорыхр жалуетЪ премулро» 
ню о ияЪ милосщи: & йругимЬ хощешЪ у* 
до: 


| 
| 


перииоиититоидьюочинкь 
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дсеоиваться оной чрезЪ заслуги. Мноше 
®яслужили ее Молишвою. Належнйштй спо- 
собЪ кЪ пруобрфшениюо ея =Ъ слушанти. со- 
вЪповЪ сея же самыя премулросши состоит? 
И 16 - шо на конёнЪ дВло есшь ужё весьма 
премулрое.. чшобЪ начивашь по онымЪ нпо- 


спупашь, И весши себя по ея насшавле+ 
нтамЬ 5 и правиламЪ. 


Коко орюкокЫх 
ПРАВИЛО \1 


$ 4 р :. Е т 

Рпене и тнфпВ, умаляют дни: Й 

прежде премеие старость напоз 
дит печаль. С!рахВ гл. 39. 


ИЗЪЯСНЕНГЯ. 


ДКальли желаешь Шы служить Вогу до- 
стоино , и соблюдать до смерши благо; 
Говф нае швоё и незлобте $ то дЪлай шо ; чт 
АВлали люди мудрые, для сохранения св 
@го здравтя : имфй внушренн1й ибкой; и не 
Хопускай себя смущаться ни ошЪ какого д 
ла; нижё ошЪ какой Либо втрасми. Рвевте, 
РыЪЕЬ ; ненависть, #Ъ человфкВ наХолятся 
для истощентя только его силы и прекра- 
щенгя его жизни, Нзлишнее любленте . и 
швердое кЪ какому Либо АФлу прилБплен!е 
Хошя похвально, однакоже не иебсзопасв$е 
ЯругихЪ безпокойсны. Все; что Ни есть 
в нашемЪ серди$ ‚ насилюствевное ‚ привс> 
Уищь насЬ ко грёху, И влечешЪ мо гробу% 
Виз 


ры 
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Ничто такр не безсмерптно и не похвально , 
какь во вемь мысль спокойная. 


РАССУЖДЕНИЕ. 


Берегись крфпко опЪ излишества во 
всемЪ помЪ. чтобы швоимЪ узеселентемЪ 
ни было, даже и до самой швоей должво- 
сти : или отЪ излишняго думантя о дфлахь 
и отЪ прилБжантя кЬ онымЪ сЪ нетшерпф- 
ливою , и безпокойною забопюю. 


Ими столько умфренности и власти 
налЬ собою, дабы могло говоримо быить, чшо ‹Ь 
ряссуждентемЪ дфла шобою уИсправляюшся: 
что шы шрудишся в5 оныхЬ ‹Ъ скленно- 
спию и ралнемЪ , и что глядишь на окон- 
чанте ихЪ безирисптрасшно, 


Не говорю я, чтобы шы былЪ нечуз> 
сшвителенЪ. Надобно вЬ шебз быть сптра- 
стямЪ , да еще и горячимЪ. Надобно тво. 
имЬ лошадямЪ забавляться б5ганлемЪ ‚, и 
имфшь огонь. Стуленосши птолько должно 
быль вЪ совбшф ‚ безпристрастштю же вЬ рас- 
суждентих ВЪ семЪ- шо состоишЪ красоша 
жизни челов$ческой, дабы видима была вЬ 
наших лёлахь и нашихЪ желантяхЪ го- 
рячесть великодушная, а ие опромешчи- 
восшь , ни занощивосить. 


Бог вв длетЪ безЪ всякяго смяшеня о 
всемЪ томь, чмо надлежитЪ ему шворишь : 
и онЬ есть какЪ солнце на небБ; всегда вЪ 

без- 
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безконечныхЪ  лёйсшвахЪ упражняемое; но 
всегда спокойное. 


Будь шы здёсь на .землй, якобы на 
часах , его шфнтю. Ходи безЪ запинантя + 
куда шебя должность ЗазываешЪ. ДЪлай 
все то, что надлежит д$лашь челов$ку 
управляющему дом, или городЪ ‚ или го- 
суларсшво ‚ или распоряжающему д$ла народ- 
ныя, Но будь шакЬ разуменЪ , и шакЪ воз. 
держенЪ, что бы изЪ твоей умБренносши 
и шишины казалося, что вБ соверщениомЪ 
спокойствти ты находишся, и что думашь 
итебБ не о чемЪ. 


Зе В Де еее 
ПРАВИЛО УЕ 


Безумный , аые изпфацаеть тнёпь 
спой: скрыпающи же спое. вез- 
уеспие хитрб есть. 
Пришч. гл. 12. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


(мая глупая нескромносшь челов ческяя 
состоинЪ ВЪ весьма скоромЪ обЪявлени 
КНБвя своего, Должность добродЪтельная 
требуетЪ его погашать, а ошЪ корысти за- 
висящая , его (прикрывать, СЪ самаго за- 
Реждентя онаго гифва, пПолитикЪ его скры- 
ВаетЪ :; а разумтый тотчасЬ его зашуши- 
Ваещь, и умерщвьляетЪ. 


РАС. 
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РАССУЖДЕНИЕ. 


Имёй шы власть надЪ тнфвомЪ еще 
болъе того: не допускай ему, буде можно, 
ии зараждаться, Ибо, есаьли ‚хошя мало 
безпоря дочиой гнфвЬ в  швоемЬ сердцв 
остановится , и на. лиц покажется ; шо не 
можетЪ оьЪ пробышь шамЪ безЪ твоего 


безпорядка и сщшыда. 


Его внезапныя движенля, хотя не швои 
погрёшности , однако швои слабости: они 
хошя шебя не виняшЪ, однако непри» 
спойными шебь бышь не оставляюшЪ: &а 
понеже честь вЬ преодолфвани оныхЬ 
состеишЪ , шо гораздо еше шебБ чесщнъе 
Не чувствовать ихЪ. 

Я весьма шо энаю, то похвальнымЬ 
дФломЪ есшь супрешивлеме и одержане 
побфды : нео когда говорится о супрошивле- 
ни страсти бЬдсшвенной и о побфждеии 
сямого себя; шо еще похвальнфе , чтобЪ птьх 
во время пападанёя ея ва шебя, ей не 
поддавался ‚ и ничего шакого, чтобы теб 
надлежало переломывашть , или чего бояться „ 
вЪ себ не имВлЬ. 

Бойся шамЪ побфлдительныхЪ поржестшвЪ, 
гл надобно шебЪ невольникомЬ быть, и. 
избирай лучше имфть при себб совершен. 
ное здраме, нежели дорогтя лекарства, то 
есть: УМЬ терпбливый и ум$ренный ‚ а не 
единственныя щолько прожив нетмерп$ли- 


восши правила, 
| При: 
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ПримЪчанемЪ ие по послёдней мр8 
се да будеюЪ : ежелибы премудрость, ( ко- 
Корая люлемЪ вспыльчивым? и сердитымЪ 
хо укрощентю ихЪ огни даешЪ иаставлен!е) 
была вЪ нихБ шлкою мощью, чтобЪ они 
800 прироху ЕЙйовь передёлывать , или са- 
ми с6боо совершенно претворямться могли $ 
мобы йе рассуждено ими было инаго кро- 
МБ одной лещи , иижебы сказано было дру» 
ое Что, кромбосого айолько слова: ПРЕ» 
ТВРОРИСЯ, 


Я Я ХЯ 
ПРАВИЛО УМЕ 
‚Духа удовопреклонна ко Гн®пу, 


хто позможеть укротити?$ 
Притч. гл. 18. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


] шо можеть ужиться ‹«Ъ шакимЪ чело. 

вБкомь, Который иейребаанно, да И 
безъ причины сердится: и которой под= 
ВерженЪ всегдашнимЪ ехбайыванмЪ сКоро> 
Постижнаго гибва ? Да и как можешь онВ 
сам\Ъ его вытерифть, и привыкнуи ви- 
%Ъщь себл вЪ шакомЪ срамнвишемв состойнЗи? 


Еще же и мого Хуже, Чо ‹уй его гиа. 
вливая болёзнь, какЪ и проч болбзии да 
их, не имфемЪ исцблен!, и не можеш 
ОНа вылеченя бьшпьз кромв екончанйя Жн- 

83 их 
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пия, и возвращентя кЪЬ источнику жизни, 
для премфненйя тамЪ своего естества , и 
приняпия другаго пла. 


РАССУ ЖДЕНТЕ. 


Н*инепристойн®ишая между прочими 
тн$вливосшьми в? знашныхЪ лицахЬ, и не. 
еноснфИишаяя есть безЬ сомиФн!я ша гнЪвли- 
вос, коя польЬко ссбою распаляешся, и 
згараепся какбы туча страшная ‚ откуда 
вдругЪ исхолятЪ громы и мелн!и грозныя , 
безЪ подкладывантя челов$комь огия. 


При такихЪ людехЪ не можно прожить 
зЪ шишинБ и покоф, ни вЪ самое шо вре- 
мя, когда ови бывяютЪ спокоины,. Успо- 
коенте ихЬ гнфва, какЬ нфжной каноголибо 
больняго властелина. сонЪ есть: иадобно 
говорить шоптомЪ , и стоять на кяраул$ ь 
м ходишь со многою осторожноспию и 6б0- 
язнтю , чшобЪ его не разбудить. 


Слтранно есть (по мн$ёню икотораго 
философа ) шакЪ худой приролы людей со- 
стоянте, по пому что нёшЪ ничего вЪ свЪ- 
т , чтобы ‘не казалося имЪ обкладено шер- 
нтемь; и что они чувсшвуюшЪ себя коле. 
мыхЬ ошЪ всего того, что до нихЪ ни при- 
касается, и что до нихЪ ни дотрогиваешся. 


ВЬ еамыхЪ оказыван:яхЪ не шокмо у- 
чтивости и почтентя; но еще благодфяний, 
м милосши, находяшЬь они не знаю что 

ша» 
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такое ‘ошЪ чего ставя себя обчженными, 
Что ты ни говоришь, и что вЪ ихЪ у- 
годносшь ни ДФлаешь 5; то собственно при- 
Чиною есть ко причитантю имЪ себр в о- 
биду, и поводомЪ кЪ ихЪ недовольствтю. 


Няиучщив5й тя твои слова и ДБла, ©.` 
гненныя суть. Искры на ихЪ мокрошу по- 
падаюция. "Ты ихЪ видишь вдругЪ вн се- 
бя самихЪ, когда они ошЪ страшнаго гн$во- 
воспалентя обЪяшы бываюлЪ, по шому чшо 
ихЬ, умничество либо изЪ тшвоихЪ р$чей 
признало, либо. на швоихЪ очахЪ прочло ка- 
коенибуль обоюдчое слово ‚ или взглядЪ дво- 
нкаго разумБнтя, о коемЪ ему прежде ни 
мало было вБдомо.. 


Правда, что, каждый имфешЪ свеи сла- 
бости и бБдносши , различными образы 
от. поврежденной натуры раздфленныя, 
ББленЪ шошЪ , кто ихЪ имБешЪ наслБ длемЪЬ 
себь! буде и швои таковы ,, шо плачь ты, 
и бойся. 

Я ш'ердо. знаю ‚, чшо называешь ты сти 
ГНфвливоспи именовантемЪ неминуемыхЪ слу- 
чаевЪ ‚ или необходимыхЪ погрфшносшей , 
кои достойны сожалфнля И изтинентя. Ве- 
дикой. спорь | приступи, же КЪ двлу. Мы 
ведь не жалуемся на. що, что шы подвер» 
женЪ шакой болфзни, коя люлемЪ промивна: 
Но сВтуемЪ вЪ шомЪ ‚ что ты хочешь жить 
“*Ъ людьми. Ношен1е такой моровой язвы 
Во глубин сёрдиа, нещаспыемЬ признавает- 


9.3 ся; 
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$; но вносишь ее вЬ какойлибо городЪ., 
являться с нею ,Ъ обхождентихЪ с‹Ь людь- 
ми. злодфиствомЬ поставляется. 


Наипяче же ни какЪ меоправдаемымЪ 
Я$ломЪ есть ае., что шы оную заразу ивЬ 
‹улныя м6ста еще вносишь, ‘и хочешь сЪ№ 
нею вести шакой Чин®, вЬ коемь теб 
йолжно обходищься. м разковаризалть со ве я- 
жаго рода людьми. 

КЪ чему шо кодно, чтебы сти собляз. 
вивитися люди ежедневно ЕБ теб такое 
челов$ческаго ума понощенте узнавали, и ЕВ 
зпвоихь занощивостяхЬ всВ безпорядки и 
всВ бредни такЪ скотсвой м см хотшворной 
болфзни усматривали : 


Либо шы выздоравливай, либо прячся, 
ЯВкио изЪ древнихЬ сказалЪ нсеразумнЪй- 
ше, чшо пещеры разбьйничьи прЕугошовлены 
ошЬ. Создателя вЪ жилище пбмЪ людемЪ , 
кои слВпымЪ и опрометчивымЪ гнБвовоспя.- 
лентямЪ подвержены: шула шы уклоннийся .. 
Пртятиве шебЪ будетЪ шерить одному вЪ 
уединении ‚ нежели заражать твеею. бол» 
знтю, общество какоголибо города , или и: 
лой области. : 


Цонимай що, чему натура имфешЪ 
тебя научащь, и на чемЪ согласуюшся вов. 
честные люди: чшо, пзижесточайшая есть 
и неудобнёйшая кЬ ерийньо печаль › ко. 
гда бываешр кпю, 3Ъ шерпфии паснбеень 
фругимЬ. Духа удовопрехлонна ко. хнёпу , 
то позможетЬ. спирпётн? 

ПРА- 
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ПРАВИЛО 1Х. 
Не проси у Царя с$далища чёстя. 
Ср. гл. 7. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ. 


Н: давай шы славолюбио никакой власти: 


надЪ мвоимЪ сердцемЪ : не допускай до 
итого, чтобы сей вътрЪ тебя поддувалЪ , 
и 33а дымами и шщеславтями гоняшься со 
стыдомЪ шебя заставлалЬ: ино нижё желай 
высоких» чиновЬ. 


Когда слава сего св5ша теб® представ- 
лнешся ‚ и чрезЪ промыслЪ Божеской до щте- 
бя лосщигаетЪ , шо ее принимай: но еже- 
либы кило шебБ говоришь сталЪ ‚ чшобЪ ть 
на вошрЁчу кЪ ней выходилЪ, и своими де. 
могатщельсшвами и дзрами ее предварялЪ, 
що отговаривайся, и отшвфшешвуй вЗжливо 
и великодушно шакимЬ образомЪ , чшо мень- 
Ия достоинства, во время ихЪ сЪ любовю 
принпошенгя ,. достойны и благопристойны 
КЬ принимантю: а больпця, весьмя сушь ма- 
^00 венйю кЪ проискиваню ‘о нихБ. 


Еще же оше®итствуй и се, что по рас. 
сУжденлю чёсши ‚ оставляется она заслу- 
ЖившимЪ се: а когда о ней просится , шо 
Жаемся оное, что досиюйно бывает, 


РАССУЖДЕНГЕ, 
КакЪ славолюб!е не пристяло кБ благо 
Разумно ‚ шах ни честь кЪ безумю. 


84 Буде 
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Буде ть; человёкЪ худаго примбра, и 
_ВЪ жип:и швоемЪ 6 зпорядоченЪ. и безпо- 


коенЪ $ шо убфгли отЪ чести, и прячся 


а ежелибы по случаю, власщитель, ко испро- 


шен!ю. у него. какойлибо милосши, ‚ тебя. при- 


нуждашь сталф, шо шы его. не проси, по 


иримБру онаго славнаго невфжи, о незасло- 
неви предЪ тобою, селнцах то только. © 


оставленли тебя вЬ швоихЪ шемностяхЪ.. 


Берегись, шьх чинов шебф предстшавля- 
емыхЪ,  шакожЪ, и шфхЬ, о, коихЪ шебь, 
твои друзья, говоряшЬ ‚ и коихЪБ, славолюб:е. 


желать шебя засшавляешЪ ‚ какЪ шноего смя- 


шен1я и нещаспия, по шому что ты, не. 
способенВ, ни наукою,, ни искусстшвомЪ, ихЬ, 


поддерживать, или подкр$филяшь., 


НБиЪ. ничего, такЪ, непристейнаго.. и. 


такЪ, посрамительнаго нашему сердцу , какЪ, 
славы, когда кто. безЪ Божеской милости », 
и безЪ, заслуги ее имБешЪ, 


Когда прямо, мы вЪ презр$н!и, нахое, 


димся , шо, всБ, достоинства, и всВ высоктя, 


чести земныя ‚, не иное, какЪ шолько наше, 


безчеспие умножающЪ.. 


КЪ. нашему, стану, пригожества, ниже. 


вышины, не прибываещЪ , на шеатрв: но 
только наша низость видн$е ‹Ъ него бываетЪ, 
Митры. и з$нцы., ни мало насЪ, не. возвы- 
маю: мы нхЬ хоша носим, но, всегда, 

т бы» 


к 
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бызаемЪ вБ нихЪ меньшими, естьли не 


находимся великими особами инако, какВ 
только по нихЬ. 


Тебв лесадно, когда друге шебя почи. 
ШаюшЬ вь шутку и смЪхЬ: но в шомЪ со- 
Зшоянти, вЪ каковомЪь шы находишся, надле- 
ЖитЪ, ццебЪ. по справедливости еще пущую до- 
Саду чувствовать, когда они то почтенте с 


Искренносиию и любошю кЬ шебБ пока- 
ЗывающьЬ. 


Воздаемая, честь какомулибо лицу 
недосшойному , равною есшь ему причиною. 
КЪ. сердитовантю ‚ какЪ и возданная ош 
насмьхающихся надЬ, ним. 


Поставляй, шы на конецЪ за несносиоспть 
себБ швое, возвышен1е, опасаясь. чтобы 
видяще шебя на сБлалищё чести, не 
похвастовались увидфнтемЪ равной особы 
Соломоном коя наиужасн5ищшею. есть, ко. 
Уерёнво подЪ волнцемЪ. 310, еже пидёхЬ 
П00Ь солнцель :. вБезумна; на пысокое 9осто- 
инстпо постапленна. 

‘ 
ПРАВИЛО, Х. 

Це, дождь, печали. душй. тпоей, и #8. 
оскорбляй, себе пЬ, соиёт в. пиоемЬ.. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ.. 

Е: обременяй. себя. шужентемЪ, и’ груще- 
` № нтемЬ :. изконяй изЪ. щмвоего сердца печаль». 


35 Она. 
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Она многихЪ людей уморила, и кЪ иному 
не служишЪ ‚ какЪ только кЬ придаванию 
больгей силы малымЪ здФфшней жизни 
мучентямЪ ‚, и кЬ превращентю шфней и при- 
зпторныхЪ болфзней, вЬ прямыя и вфчныя 
болзни, 
 РАССУЖДЕ НЕ. 

Корда случается теб какоелибо печаль- 
нсе приключене ‚ то держи ты совбтщЪ съ 
изсимЪ рассужденлемь, и сБ нимЪ рёшенге 
чини не торопяся и не грустяся. "Твои 
мысли да бывающЪЬ пебЪ свЪшомЪ кЪ просв$- 
щенйо, а не пламенемЪ кЪ сожиганю. ДБла 
ля булушь швоимЪ упражненемЪ, а не 
о‹корбленемЪ я нижё всегдашнимЪ безпокой. 
сшвемЪ ‚ принимайся за нихЪЬ, какЬ за 
упошреблен!е твоего ума, а не вм$няй ихь 


себЪ за казнь. 


ВЪ поступкв твоихБ намбрен{И взирай 
терпФливио на недосташки какЪ случайно, 
приходявия, тпак‚ и ошЪ швоей проступки 
приключаюшТяся , и признавай за Довольное 
искусство и мудрость , чшобЪ научиться изЪ, 
десяти погрёшностей здфлашь одно дфло 
перядочно, и зачинашь его блаРополучно, 
Не отчаявайся такими неудачливостьми 
мользовайася. 


КЪ вывожевтю. себя яз2Ъ безпокойства 
во время правлевтя швоимЪ чиномЪ, и К 
улерживантю твоихЬ слтрасшей вЪ покорен!и 


м благоповеденти: великимЬ есть способомЪ. 
то, 


> > < 
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то ‚ чмобЪЬ возволилЬ ты иепрестанно мысли 
свои къ Бору, и предавалЬ себя вЪ его волю , 
со всегдашними ушёшеньми блакогов в инако 
к нему дерзновенк. 


И хотя овЪ про ве што вфлаетЪ, © 
чемЪ шебф касательно до швоихЬ нужлЬ 
"Вломо: хошя овЪ видишЪ лучзие тебя всВ 
Мученхя ой прешерифваемыя ъ такожь 
М запрудневия, шебя опутывазющля, и вБ 
бемн$ ве приводяндя : едиаке ему угодно 
Слышать о нихЪ ош шебя самого. Они 
ведь шайны швоего сёрдиа, коими шьз у- 
Лерживлешся ВБ его Божеской любви: при- 
Ходи к нему СЪ иалежнымЬ обЪ оныхь 
обЪявленземь ; присшупай к» нему безЬ опа- 
сеня; памящуй, Что какЪ в ивоемЪ каби- 
мен, шакь и во всфхЪ мБошахЪ , глВ ты 
< нимЪ олинЪ находимся, елинснвенное 
го помьииленхе вЬ попечензи гаолько о шебЁ 
состоишЪ , и чито его промыслЬ ‚, и его бла- 
Тость ‚ главанёйше ло швоихЬ собственныхв 
муждь принадлежат. ОнЪ шамЪ находии- 
ся мокме для’ушВшеняя тебя, и увзданхя 
мого , ВЬ какомЪ, состоянти обращающся дла 
твоего дома, или твоего звяття, или швоей 
собсщи. Ш шакЬ обЪявляй ему см$ло, и 
со всякою исщинноспию о извВсжномЪ тебв 
АВлЬ: открывай ему швое сердце, и иокя- 
зывай, сколько у шебя горести и цечали, 
ВЬ немЪ заключено ; шакожь и вс страсши 
\ивоихЬ мыслей, ошЪ сшраха и неусыянаго 
\оцеченя колеблемыя. Вижов Господи» 

яко 
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Яко скорвлю. ВошЪ я Боже мой, какЪ по 
гибаю, и 'Ъ морф болЪзней- утопяю: шы 
видишь мою печаль: ты любишь Меня: 
ты слышишь мои воздыханин : ая вижу мое 
спасеме во устахр швоихЪ. Нромолви. И 
утбшь меня: не ошрекись, хошя взглянуть 
на меня, и испусмить опЪ, твоего свётя 
ту силу, коя извлекаешЪ  оскорбленныхВ 
изЬ гроба, и подаешЪ укр$плене и живошЪ.. 


Ему ни мало то, не противно ‚ что ты, 

ВЪ своихЪ горесшяхЪ прибфгаешь, кЪ шваремЪ 
для полученя ошЪ нихБ. себБ ошрады: но. 
когда они не имбюшЪБ мочи, или охоты 
шебБ помогать, шо онЪ, соизволяетЪ, , чшобЪ, 
шы кКЪ нему - приходилЪ СЪ. засвидфшельа 
сшвовантемЪ: на то швоихЪ, мнфнй, и при: 
сшупалЪЬ кЪ его всесилнюо. сЪ, жалобою, на ихВ 
невозможность, или. неблагодарсшвхе., гово^ 
ря къ. нему: многоглаголиви друзи, мои... 
Прящтели мои, одними только, росказами, 
меня. пошчивают :. кБ шебБ между ш$мЪ, 
божественнфиний мой, Спя‘ишелю, прихожу 
СЪ, извфщен!емЪ. о моихЪ. скербехЪ, и. сЪ. 


изливанцемЬ моихЬ, слезЪ. КЬ Богу слезить, 


ехо. мое. 


ОзЪ. по своей. милости, склонеийЪ, пода. 


вать шебЬ всБ. утфшевзя ‚ побою, желяемыя*. 


но хощештЪ , чтобь быль кь шому, прину: 
ждаемЬ моленями и прошенями ‚, кои 
(сказать такЪ) не дающЪ ему воли кЪ, от 
кавыван!ю шебф, 
ПРА- 
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ПРАВИЛО Х!. 


Отпрати око тпое отфФ жены льсти- 
пы. СрахЬ гл. 9. 


| ИЗЪЯСНЕНТЕ. 
Н: допускай вхолишь любви ВБ швое серд- 
це, нижё вЪ швои очи. Оштвращайся 
оЪ лица шой жены, код шебя соблажня- 
еть и не заглядывайся на шакую красоту, 
Кой приближаешся для ослфплен:я шебя, и 
ОтНяпия у шебя надежды вфчнаго взиранля 
Н они} сел 
4 красоту превымишую ‚ и некончаемую. 


РАССУ ЖДЕНИЕ, 
| Ничто шакЪ не страшно, какЬ пруяпт. Блюднся 
Ность и ласковосшь жены злохишрой, Бой. отЪ жены 
ся ея приближеня и привфтливаго пруема, призфтли- 
Бойся ея разговора , ея глядфетя и ея ося- ВОЙ, и отЪ 
заншя, Она ничего болЬзненнаго и люби- АЗЫ ка 


маго не имбешЪ ‚ чшобы смершнымЪ шебв “Ранна › 


| ОВ* 
быть не могло. \ - т и 
ЛЯИСЯ ми 


; гантами ея» 
Ея натура превращаешЪ вЪ сшр$лы, 


оРуже все, чшо вЪ ней ни находишся. 


Чито ВЬ другомЪ за ничшо признавает- 
ся, то въ ней бфдешвеннымЪ могуществом 
есть: довольно шолько одного глязомь ея 
мМигнупия — КЬ повалеятю  шебя : одного 
только волоса КЬ понтящелию тебя. Самое 
бъгсшво шебъ мало полезно; буде шы уви- 

[ ДЪлЬ 


126 Сопфты Прёиудроетт 


дЪ>ЪЬ ее прежде побфжаня ‚ то не убфжишь 
уже ошЪ нел далеко, 


Не ие Не длопускай себя вЪ уловлене льсми- 
е $) { К : ` р 
к вымЪ ен ласбайельстваМЪ : ея слова какбы 
дьстшив.И , 5Ъ 
каплющая роса с5 губЪ ея, и прохолншая 


медь 60 1 
катлемь сЪ сладоспию вЪ сердце швое: но то пре- 
оть ус- нраптийтся скбрб вЬ отраву, Коя имбешЪ рас» 


шень ея: Мерзашь твою утреобу. Ея зачивЪ сладокЬ 
Посяфди- какбы медь, по конецЪ КорёкЪф какЬ полынвь 
же горчае 
желчи его ОбБщавяемыя @ю птебф вещи имфюнь 
обрящеши, па ея языкв крайнф бвлешвенныя обайнтя. 
Пришчь Язь разговоровЪ же и #зглядов5 ея бли- 
тл. 5 стане исходит; но с1е блистшан:е шакой 
есшь комешы, кбя Молько на провозвфще- 
не шебВ нещаспия является. СЪ самой шой 
минушы , #&Б которую ее увидишь, начи» 
наешь ты бояться, ио весьма скоромЪ вре. 
мени швоего заплаканхя извфщатшься 


Обяягающее шебя, и Видимое шобов 
на лицБ ея, лучи суть истиннаго солнцаь 
ИхЪ испючникЪ , красоша есшь Божия, Гля. 
ди на Йее ‹Ъ мой стороны, и ходи пб ней, 
Но другая зд№сь на земли украшенная сто» 
рона, поверьхноспию есть бездны скаред- 
сива, ошчаяня и плакан:я, Берегисв ты 
крФпко ошЪ хожден1я по ней, и омЪ пе- 
слвдовантн за пагубнымЪ стремленмемЪ , кое 
тебя уносишЪ, 

Мноме еше до шебя туда пошгёдши 
®Ь бездну ввалились, и изЪ глубины еной 

иб-+ 


<= ма рьъчнч 


— м дым 


Е 9 
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исхедяшЪ оные плачевные гласы , и всв жа- 
лосшные вбпли, кои ужё по семитысячны хЪ 
^®тВхЪ паки воппошЪ ‚ и горесшвыя слова 
В днаго Соломона повторяющЪ : Суета, в 
ОСхорБленяе духа. Обманы и изм5ны ъ 
притворныя красоты , исшинные грёхи „сны 
Услажденйи , и правосшь вфчныхЬ раскаянай, 


Премудрость Создателева изобразила 
тлавное дьло кБ сошворенти ихр луха и 
площи : но чшобЪ взирашь на нихЬ безбБд- 
ственно, шо надобно либо назадЪ отозвать 
время безпорочности, или дождашься дня 
славы и вБчносши. 


25553515156 $:5355555551$55 
ПРАВИЛО ХИ. 


Челоп8хь мудрый врежется отб 
празоности. Ср. гл. 15, 


ИЗЪЯСНЕНЕЕ. 


быкновеннёйший способф кЪ престерегя- 
Же НЮ намЪ себя отЪ безиорядочныхЬ 

Расшей ‚ трудолюбие есть. 
а в елов и разумный никогда празденв 

ыв: 

$. "В1еЪ: когда не имфетЬ оиЪ дфла, вЪ 
чем бы могЪ трудиться , о думаешь о 
томЪ что оиЪ зэльлахЬ. и сызнова пере- 
‘маприваетьЬ вс свои дла. 


РАС. 
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Скупой старане ское прилаглетЪ кВ 
няжипию имфитя: сляволюбивой кЪ достя“ 
пню и заслуженто себф чести! разумный я 
къ обремененио себя трудомЬ ’ОнЬ пици йе 
ся пруобр5шашь всегдашиете недосуги, и 38* 
пасаться хлоп‘ шамМиИ и д$лами . кои суть ии“ 
важнёишимЪь и нужнфйшимЪЬ здбшнаго жи- 
пия запасомЪ. 


И лучше ‚ чтобЪ сЪ$стиой припа’Б йе» 
ремежился ‚ нежели потребное дфло. Чело. 
вБку какЪ безЪ одного, шакЪ и безЪ друга’ 
го прожить не можно : но разность вЪ том 
состоишЪ., что <Ъ гололу люди умираю 
безЪ поношенля, а ошЪ праздностши, с6 
сшыдомЪ и продолжешемь, 


Да еще хуже и шого, что сля празд- 
ность бываешЪ истомою пуще смерщи, И 
пормишЪЬ о, что вБ нас находится не“ 


вреднфишее и божественнёишее. 


Красота ума, доброта натуры ‚, кр$пко- 
дупле храбрости, и чистота  совфешио 
учаспие имфюшЪ отЪ натуры огненной: 
не могушЪ онф долговременны, нижё проч“ 
ны быть, кромф движентя и шруда. Пра 
дносшь же погашаетЪ ихЪ, и движене У 
нихЬ ошБемлешЪ , и дотого лЗность’ при” 
водит ‚ что своимЪ грфшиымЪ покоем’. 
исптребляещЬ большёя дБла, вежели какВ 

вре- 
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время своими колебавтями, и все вЬ замБша- 
щельство обрашающими его штеченлями. 


Время ‚ во семи шысячныхь ^5шёхЬ, 
Ничего не возмогло проти солнца: праз- 
УНости же одинЪ шолько день кЬ исшрё» 
бе нтю ‘онаго доволень былЪ бы. 


ПолнобЪ «Ъ иее было одного только 
Ча, ля еше и меньше, ко искоренению 
Незлоб1я и постоянства из такой души, 
коей всБ жестокости мучентя, и вс5 пре- 
А=ети увеселентя, чрезь деля л$ша по- 
Редищь не возмогли бы. 


Вездв праздность истточникомЬ еспть 
З^ключенйи. Травы смершныя, хулы ядови- 
ты , гиилосшь , порча. морВ , и голодЬ , про- 
ИсходятЬь пюолько ош праздности, и ош 
"едвижимосши злеменнтовЬ › или стих. 


Трьхи, незфжества, безумя и онтча: 
вания, вЪ пеБхЪ только душах находяшся › 
кои не имбя за собою никакого д%ла, себж 
окмо мучашЪ. И не ошибся сказать н5- 
Который мудрый мужр , Что вЬ безкоиеч- 
ное и вЁчное о шакому духу наказанте не 
Нал бно бы инаго ада, кромб всегдащней 
праз дносии, 


м НУНКТЬ 


Язык 
крошк1й 
древомь 
есть жи» 
зотпа : 
языкЪ же 
иевоздерж- 
ный , со- 
рушаешЪ 


#ушу. 


от 


ух едяехУех ^ ве УС САУ. 5 Ст .. 


Ве о. 
кк < ео 9290 К * ЖЕСККК 656 2$: ок $ 2 


{ 
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ПУНКТЪ ТУ. 


ПРАВИЛА КО УПРАВЛЕНЮ ЯЗЫКА, 


ПРАВИЛО 1. 


ОтпётЬ смиренный отпращаеть я: 
рость: слопо же жестокое позстй 
пляеть тгнёпб. Притч, гл, 1$, 


ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


Е шпага, но пришный и смиренный раз. 


говорь ‘тивыЪ укрощаетЬ. Когда кри“ 
чашЬ друге, шо мы шаже кричимЪ? упд- 
зпребляемЪ обыкновенно брани, угрозы, И 
прочтя насильсшвенныя реа ‚ АЛЯ при” 
нужденря ихЪ кЬ уМмолчантю : а ЗабываемЪ , 
что не надобнобЪ кЬ тому было В 
крем одного шолько прияшнаго и учитиваг9 
слова, 

ЯзыкЬ тихой, и скромной, и кКраснё> 
рчивой , древомЪ есшь жизни вЪ дом$, и 
вЬ дружескомЬ собранти., глфбы оБЪ ни 
нахедилея, Каждый извлекаешЬ ошЪ "Него 
плоды ушфшенля, и способы на безпокойств& 
и из прочйя внутреннйя болфани. ОвЪ всй 
раны души нашея исцфляешЪ, Языкр же 
продерзской есть щизгою › кощерый душу 

ра- 


УЕ РИ © ИДУ РИС 
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РанивтЪ и который свбими безрассудными кра 
СЛОВАМИ , смермно даже дб глубины сердеч- Е ь 


и $6 прокалываемЬ, 
РАССУ ЖДЕНТЕ, 

| Н5нЪ иичего такого ‚, ВБ чемЬ бы боле 
челов кЪ Упражнялся ь КакЪ говоренля и об- 
Хожденуя № своими прёншельми? и нЪшБ 
ВИЧего \ё ‚ В. чемЪ бы онЪЬ меньше пользо- 
ася, и тарбы онь шакь несмыслень й 
ЖаКЬ недосматочень былЬз 


‚„ Мы ы самаго младенчества начинаемв 
Эбхождене имЪьЪ да неё ЗнаемЪ ни вЬ 
честидесящи лЛЬЬХЬ ‚ как бы вЪ шомВ 
оЛагопристойнймь образомЪ надобно посту. 
пащь. Переучиваемся еЩе сызнова и ма- 
УКою и объыкновёнемЪ* и сколь болфе вв 
АВмахь везрастоемЬ ; столь больше ВБ 
Наши 5Ъ шемЪ недостАмки бёдсшвенны И 
безомеьнны сущ. и 
| Вкоторые научающЪь сему художениву 
Кобрато обхождешия: вс Мому учашся, да 
ВА не Мноме вЪ шомЪ искусны. Учите: 
р ТокоряиВ прейзрядно; да ДБлаютЪ пре- 
ХУуло: нишущЪь превосходсшивеныо , да неё у- 
правлиюйЪ своего изыка по примБру своихЪ 
п исанай } правила ими назначенныя превос- 
ХОДяЯшШЬ И 
о а умЪли , шакЪ чшо ИБШЪ шакого ху- 
Аожествя } кое бы имбло болыше наставлёнти ; 
» Меньше прим ровБ , какЪ шоЁе , чиобЪ об- 
“Аишься разумно, 


На Буде 


ХЬ силу , они бы сами наблюдать. 


дерзск!й 
на слова, 
мерзостенЪ 
есть, СЦ» 
тл. 20. 


Злажень › 
иже ‘у- 
крыешся 
оть языка 
злаго. С!р, 
2$. 


"Ужасень 
есть во 
град 


мужь ммо- качества люди, какЬ мужеека шакЬ и жен’ 


гоглаголиИ>, 


вый 
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Буде шы не можешь себя приводить ко 
высокому солершенству ‚ ниже щислятщться 
<Ъ шфми великими людьми, кои суть увесе- 
легтемЪ при дружеских собраитяхЪ: то 
щися чтобЪ шебЪф не щисляться межлу 
Досажлашельными и безпокойными , или ибо 
меньшой м®р, невлючай себя вю число не. 
утерпчивыхЪ. 


ВЪ ме число вмфщаюмся нфкоторые лю 
ди, коихЪ наука состпоитЪ ВЪ узнаван?и всё 
го пого что есшь безчестнф ишее вЬ какомВ 
либо Домф, или ЕФ жипши всякаго челов$ка 
и искусство и упражнев1е „Ъ повсечасном 
ими говоренфи, и расказыван!и про то во 


всикомЪ м$сшв. ‘Таще люди дерзновенны 


кЪ ругательсшвамЪ , ме скромны ‚ и безстыд* 
ны вБ, омвфтахЪ , скучны вЪ ихЬ мнёгосло- 
в1яхЬ. 

Весьма есшь разумно ошЪ шакихЬ лю’ 
дей уклонен!е. 

А еще разумнФе, что ‚ когда <Ь ними 
бьтт» случится, Шо давать имЪ волю го’ 
веришь, а никакого спора сЬ ними не им» 


Сотершеннфе же и того, приводить их 
хЬ тому, чтобЪ они вЪ спорЬ <«Р шобою 
вступать опасалисл, и были бы мринужде' 
ны‘ Рышь ее гдБбы шы Ни н#’ 
ЖОДИлС Я. 

ВЪ се еще нестерпимыхЪ же числ 
включающся и велике роскащики. ‘Такого 


скй. 


м“ >` 


з < эз 
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ска пола, суть оные, у коихЪ во время раз- 
ГоворовЪ всегда рошБ бываешЪ розинутЪ:. и 
КоихЪ бесфла. какЬ и Философа Аняксымеиа , 
обыкновенно при собранляхЬ слевЪ рёку, а 
“0браго миёвя шолько каплю изливаетВ. 


Обучайся ты лучшему благочинтю. Пе. 
Реставай говоришь , когда ужё слово. вытово- 
РилЬ, не мёшая другимЪ кЪ. отв иставова- 
о теб, и принуждаи себя молчать ког. 
Фа оми говорятЪ, Показывай имЪ что шы 
Можешь слушашь. когдз теб угодно, и не 
Зопускай до разсужденля о себЪ сказаннаго 
® УпомянуломЪ ФилософВ , чшо вместо двухЬ 
Ущей, шремя языками наптура его. наградила 


ВЪ сле. же число включаются еще и пВ 
люди, кои сшаввтЪ себф мученлемЪЬ шерпё» 
Ше; шакожЬ и друме безумные, кои. не 
МогутЪ говоришь, ниже терифливно що слу- 
Шашь, чшобЪ имЪ о чемЪ иномЪ, кромв 


МХЬ собешвенныхЬ пожвалЬ, говоримо было : 


И кои себя показывающЬ ине зяащь ничего,, 
Кром повфсти своихВ случаевЪ и. дБлЬ. 
‘це же хуже и шого, что они хошятшЬ:, дз- 
ы равномфрно и друме кромф оной же по- 
Всти. ничего ив зиали: они всякому о ней 
Рассказывают , и хомя непресманно ее по» 
\поряющЪ , однако всегла., что они уже во 
“Казывали, позабываютЪ ‚ и вмовь ее при 

Снкомь обсшоящельств& зачинаюшЪ. 
Хваспиликые люди ни мало вБ друже“ 
ЖихЬ собрамахЬ не лучще овыхр.› кои на. 
| 840> 


СлозЪ рз- 
ка, а умЗ 
КАПАЯь 


Да похла: 
дяютЪ шя, 
чуждал , а, 
не твоя. 
у. 


Продерз- 
фкй, на 
$1030, В07-. 
менавиденф 
фудешь, 
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здоровыми себя чузствуюш®.  Мучищеле 
нымр по приключентемЪ честному челов$кУ, 
когда онЪ между дзухЬ таковыхЪ попядаепе 
ся, 3 ошсщашь ошЪ нихЪ не можешЪ, 


Не всегда бываешЪ хуло пребылане #1 
\шомЪ мёстВ, и слушане глупых, ихЪ слон: 
былобы то зараженлемЪ ошЪ ихБ болФзни, 
я перениманлемЬ, по ихЪ примбру, при’ 
вычки кЪ говорентю © себ, и кЬ хвасто 
ванне про,себя самого. Ты ихЪ пустословй 
перифливно, сноси, мо имЪ не подражай, 


Поставляй себя, за правило , что безпри 
кладне не такЪ шедб стыдно хулиму й 
ругаему быть ошЪ другихЪ, какЬ выхва’ 
ляему собою самимЬ. ЗдшФищики, и саме 
вольники , часто поносили М, порицали му’ 
дрыхЪ людей :. но ни единЬ мудрой, нико’ 
кда. себя не выхвалилЬ. . > 


ВЪ шо же число нестерпимымВ ‚ вклю 
чаюлкя шуты, продераскте, и, глупые , кой 
не могущЬ говоришь безЪ, обиженя, своих® 
слушашелей. — 


Правда что, нутки. умфренныя и, У” 
чтивыя нужною, суть. сомтю, вЪ нашихЪ, с0% 
бесБ довантяхь › кои легко разрываются, и 
бываю, не весельх и скучны., когда смфший’ 
го чего не. говорищся. Но. переложение сей 
‹оли горазда хуже, нежели, бы какЪ. гол. 
вою ничего ее не было: м рассуждай, чит”, 

й та: 
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таковой лищекЪ. не очень далекЪ ошЪ не- 
достащка. НадлежитЬь имфть много разу- 
ма КЪ содержанию себя вЪ умбренносши , и 
не доходилть, до излишества. 


Не вступай вЪ см$хб , или шушку сЪ 
Ярурими вЪ швоихЬ разговорахЪ., естьли не 
Крайнё шы разуменЪ., и скромнему и пр. 
ащному см5янио, не обучень. 


Весьма бьр шутььь вЪ, своихЪ. шуикахЬ 
<Кромны были, есшьлибЪ они звбрямЪ упе- 
Яоблялись. Когда звфри между собою. и- 
прающЬ , и вЬ шутку деруптся ;, шо кажепия, 
Чшо они ФдинЪ другаго до черева прогры- 
ЗываюшЬ ‚ ипо частямЪ. разрываютЪ.; да.од- 
Уако они шого не дфлаютЪ ‚ но только. ла- 
“пяшся. ОбуздаваютЬ свои зубы и кохщи 
<Ъ удивитшельнымЪ. искуссшвомЪ.: и кромб, 
Кожи, ни до чего болБе не дотросивающеяь. 


Но пересмёшники не умют®. такимЪ.Языкь же 
“бразомЪ. управлять. своего языка. ИхЬку- невозлер- 
саня, и задорныя, и нескромныя, издБва- ЖнЫЙ › С0» 
\ я, прохватывающЬ. десамой глубины, сер- крушаещь, 
дечной. Во время ихЬ шутки всегда на- “РА 
Ходится кровь каплющая :. всегдя бываетЪ 
Какяянибудь ВР сердыб. ихЪ друга язва 
смертная: не возвращается огаЪ нихЪ. онЪ, 

Чазадь безЪ. получен1я. себ раны. 


ОбщимЪ есть побуждентемЪ вЬ]нашихь 
«бхожденляхЬ шо, чиобЪ обЪявлаши комулмбо 
А воину 


488 
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войну ‚ и обсшупать его испускаемыми ош 
ума ударами и просшосерлечными шу- 
шливой мысли издфвавлями: еднако наше, 
во время шакихЪ всФванй, м шакихЪЬ при-_ 
упвориыхЪ еловЪ , ожесточене вЬ шомЪ со“ 
стоишЪ,, чпю. мы всегда желаемЪ ихЬ. см6- 
итивать ‹Ъ какимЪ нибуль истиннымЪ прези- 
ранлемЪ, Мы почитаемЪ за не весьма великую 
себЪ забаву, буде нашЪ пруящель не по- 
чувставовалЬ вЪ сердыВ своемЬ уязвленя. и 
буде отЪ, насЬ ему ме сказано чегонибудь 
его оскорбленлдю , или обидЪ. 


Люди великаго разумя м превосходной 
матуры , умБюшЪ примфщивашь кЪ шакимЪ 
дружескимЬ  обхождещямЬ и пришворнымВ | 
ссорамр учщивсшво $ и не допускашь до’ 
того, чщобы между ошвфшами умнаго шу^ 
меня, и между ударами дружелюбтя вы- 
скользывалЬ какойлибо ударЬ гордости И 
упорливосши , и какоенибудь слово мевБа_ 
Жливох, 


ИхБ наука проходлишЬ еще халФе. Они | 
умБютЪ вмфшивать вЪ шо же самое учшив- 
‚ силво понощенуе и гроженхе, даже до пря: 
маго осерчанзя, 


ЧелотЪкЪ разумный умбешЪ говоришь какВ 
бьх господинЪ кЬ своему слуг, не браня 
его, и не геворя ему никакого слова, кое 
бы могло его обидфть. УмзеюЪ онЬ го. 
ворищь какЬ бы судя кЪ цовинному, и 

уко- 
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Укорятшь его вину словами строгими и же- 
Стокими : одыако безЪ урона чёсши , чело. 
8Зческому достоинству принадлежащей. ОнЪ 
Ме винищЪ инаго, кромё воли виноватаго, 
Порицаешь его пресшупленле, по его про- 
ИЗволен:ю учиненное › безЪ всякой похулки 
ого , чему нащура. или случай, причиною 
быль, 


Мы же долженствуемЪ имфть друг ко 
ЯРугу взаимно ненарушаяемое почтене. 
це надобно отшговаривамться ни пред» мало- 
Абщными , ни предЪ бФавыми вЪ шомЪ, 
Чо справедливость обязуетЪ насЪ воздаваиь 
ЖСкамЪ леревяннымЪ ‚ м изБ прочаго веще- 
Сива устроенным В ‚ со времени из‹ бражентя 
На нихЬ подобгя Божёя, или коих либо 
‘ятьЕхЬ. 


А понеже мы носимЪЬ вЪ нашей душ 
“бразъ Божши., то святотанставомь есть 
пРезиран1е нами друг друга.  Нещасвшлие 
ая ща склонмосшь, каковая вЪ насЪ на- 
ХоДищся къ показывантю чинимаго нами пре- 
И‘бреганхя людемЪ ; неистшовствомЪ , или 

с ВонантемЪ есть , кое вЪ насЬ влипю ошЬ 
"ЧАвола, СЪ измяннымЬ ощЪ него ядомЪ кЬ 
‘Мой тошЪ день, когда онВ испоршилЪ 


Чашу натуру. 


Е мьлибы мы могли другВ друга течи“ 
Мать, ща бы не было кром небескыхЪ у 
“Лажденхй , кАКЬ вЪ дружескихь обхож де- 

и; ВАА ХЬ 


Прену-. 


дрый вЬ, 
словахьЬ м 


яюбима. 
себЪ со» 


штворитьЬ:. 
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нтяхр ‚ шакЪ и вЪ вольнесмяхЪ нашего хо’ 
мащняко пребывания, 

Взаимное ‚пренебреганте произволишй 
всЪ ссоры , сколько ихЪ ни есть по домам! 
а отЬ ссорЪ, происхедяшщЪ всВ злоключения, 


Уи уиию джон ужик удой) 
ПРАВИЛО Ц. 


Премудрый. пь слопесёхь лювима сей 
сотпорипт?. (р. гл, 20. 


ИЗЪАСНЕНКЕ.. 


(==, живеписю суть, душй :чрезЪ них? 
ея состоянте узнавается,. Се сущест 
умное ‚ не можешЪ быть лучше видимо , как 
на языкф. Когда луща о другихЬ дБлахй 

проговорила, шо нёшЬ ей нужды о себ 
Коворить, чтобЬ она узнана была : какЪ ужё 
уразум но ею. выговоремиее ‚ шо стало был 
узнантемь того ‚ какова она есть. г 


РАССУ ЖДЕНГЕ. ; 


: „м 
Шаспие кЪ приведению себя вВ. люблен1е» 


отЪ порядочнако, своимЪ языкомЪЬ, праве нйй. 
зависить .. 
Надобно, говорить. во, время, да и 19 
много: не скучать ни рассужденмемЪ, ни 
молчантемЪ : держаться. разговоровЬ важных 
и высокихЬ, когда нихЬ за потреби® 
ряссуждается., и говорить шакЪ какЪЬ надле“ 
жишВ : говорищь пощише, когда равным 


же образом шого лребуеши, шайна #_ 


умБ мл» 


{ 
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умфть см5яться СЪ шфми, кои см$ются, 
и наблюдашь вЪ смёхБ празила чесши и 
б^агоприсшойносити :: умёть вмЪшизать по. 
Жвалы и истинныя учшивства, сЪ щутли- 
Зыми и прятными словами; и не задирапть 
А ьЪ игутк$ , кром$ только цо казыван1Я 
ХЬ нему ласковости и учшивосши :. не хово- 
Рить ничего , ежебы блакоразумно и умфрен- 
Но быть не. могло ‚ что есшь плБненемВ 
сердецЪ людскихЪ, как надлежитЪ ихЪ. и 
въ самомЪ похвальномр песшупк& плфнять: 
& имянно :. словами ‚ каи были бы. изображе. 
ЖЩемЬ ума добропорядочнаго 


Аобрых услугу. весьма,” р8дко отЪ. сер- 
ЧецЪ ‘премлюжся:. подарке обыкновенне, 
“и не принимаюлЪ:. надобио дружески. 
®бходишься, ‚ чтобЪ любить › и любиму. 
быть. 

ОлТЪ сле разумныхЬ, и вёжливыхь ,, 
ИРоизощли, оньья. безсмерщныя склениости › 
М въ благоролныя и славныя дружелюбия , 
Кеи мы видимЬ, и кои  напредь, сего. между 
АРУзьями видны, были +. 


Государственные правители ‚ ирибущ- Мудрый 
“твуюние. вЪ совфтахъ: ‘избранные, и, почменщу словесы 
ные судти : в:Б ‘ученыя, и высектя особы произве“ 
Мужеска, пола., должны, воздавать, почитенхе „. деть. себ. 
М прицисызать свое щасние. кЬ языку. разу; "Сар. ГА», 204 


Мному и скромному... 
Женской полЬ, о. коемЪ больше рас-. 
“Уждаещсл зи кь коему большая любовь вЪ 
сви. 
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свфт 6, показывается, не имфешЪ в себ 
пакихЬ внупреннихЬ и умныхЬ дарований, 
да нижё и ш$Б женщины таковы сушь, кой 
о мнсгихЬ вешахЬ знаюшЬ.  Почшене И 
дофренносшь ими сЪ шакЪ удивительными 
качествы прЕбр5шаемая ‚, проходяшЪ весьмй 
скоро. Буде же которая вфрно и соверщенно 
есть любима, то только по ея разуму, И 
скромнымЬ словамЪ , любимою она нахо“ 
дится. 


КакЪ видно, но нВпЪ — ничего ттакй 
удобмБишаго , какЪ правлентя своимЪ умом: 
и нЪиЪ ничего же шакЪ лехчайщаго „ как 
привожентя себя вЪ любовь, 


Да однако сте рёдко, бывает ‚ мо шому 
что мы отрекаемся, говорить во угождент@. 
насЬ слушающимЪ . Мы хочемЪ говоришь 10. 
чо нашему плохоумлю. угодио:. и лучш® 
хочемЬ учинить. себя инестерпимыми ДР. | 
гимЬ, нежели тшрудЪ, свой приложить К 
обуз, дан нфкошерыхЪ безрассудныхЬ лек | 


| 
ВЛИ иокорному я учтивому говоренио, | 


| 


Часте мы находимся въ дружеских® 
собранёнхЬ только для того, чтобы 100’ 
казывашь намЬ о, чшо вЪ насЬ безчв“ 
ипн®йшее и срамнёйшее кЪ усмотренй0 
изходидея, м чшо долженствуешЪ быт 
боле скрываемо, а имянно: УмЪ р: 
ВРАШЕННОЙ, Мы желремЪ чшобЪ онЪ виден 
быль, по шому что мы ожошщики ховорить. 

Муска 


_— 
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Маскя преизряднымЪ есть вымьтилентемЪ 
К закрывантю дурнаго лица: «Ъ прикры. 
вантю же глупости , шаковою маскою молчанте 
есть. Ежелибы глупые ум5ли молчашь , побы 
а маска незнаемою была, 


Чао ор ар ара орар ара ов ароророр ар рр: 


ПРАВИЛО 1. 


Премуорость сохропенная, и сохро- 
пище непидимое: кая польза 
пь овоихв* СЪ. гл. 30, 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


Чел мудрый обижаетЪ другихВ , Лучше 
^ когда не говорит онЪ им слбза. КакЪ есть умае- 
ВЬ сокрогенномЪ богамствВ , такЪ ивЬ нБМой вающ! бе. 
Мудрости никакой пользы нфшЬ: Но КШО зуме, не. 
КрывяетЬь свое безум1е, мошЪБ гораздо жели 


Хучше скрывающаго сою премудрость, кои 
ний свою 
РАССУЖАЕНТГЕ. мудрости. 


Многократно ито случается , что разум 
ные ‚ и много знающие говоряшЬ очень 
Мало, 

Се происходитЬ либо отшЪ меланхо- 
ической природы ‚ Коя причиняет? любить 
ИМЬ увлдинене, и за уголность себЪ имБшь 
бсобеныое забавленте: либо ошЪ крипическей 
<оВ%сти, коя влягаетЪ ему вЪ поняпие немияу- 
мыл во время разговаривантя погрешности , 
И что хощешьЬ онЪ оставаться сЪ похвалею ; 


Чщо ме выговориль ничего не ксшами. 
Но 
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Но сле есмь сомн5ытемЪЬ кЪЬ спору , чше_ 
больше ли виновно, и стыда достомне_ 


говорен:е, чЪмЪЬ безрассудиое молчанте 2 


Они должны помнить © правхени Я> 
зыка, чшо посАБ ДЕЙ и Меньшй сшепень 
мудросии ВЪ шомЪ ‘состоимЪ , чтобЪ умБшь 
молчать. Вторый, чтобЪ умфть много 
говоришь , и воздержну %Ъ разговор бышь» 


'Грепай и сбверщенивишей, чтобЪ умвть 
говоришь Много; да ‘разумне и безЪ изли: 
шестшва. 


Правдя, что потребна Зеликай скром- 
мость КЪ молчаниюо вЬ случаяхЬ и ко удер- 
жантю того, чему не Лолжно быть Знаему* 
но Горавдо болБе надобно не допускашь де 
итого, чтобы лрузте входили вЪ подозрфнте? 
или бы не Могли признавать ошЪ нашей 
молчаливосши ‚ что мы нарочно Молчаш® 
хощемь, 


Совершенство сосмоитЪ вЪ извинени 
яаковаго молчангя словами, и вЪ скрывани 
нашихЪ шайносшей чистосердечнымЪ, И И: 
скреннимЪ говорентемЪ шого, чему можно Й 
должно быть говориму. Ведь шайна, какВ 
сокровище: ужё половиною шо ошкрынио 
Когда узнано бываешЪ ушаеное, 


————=——ы 


ерреьлттниатиь тете 


р 
ы 
Хх 
\ 
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\ 
1 
| 
| 
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‚УстамЬ тпоимЬ сотпори дперь и 
запорь: и влюди, да ие кахо 
попойзнешися языхкемд. 

Сир. гл» 28. 
ИЗЪЯСНЕНИТЕ. 

‚)апирай твой рошЪ шакЪ КакЪ Дверь, 

О-павляй лучше швои сунлуки и со- 
Кровызца , нежели швои губы безЪ ЗамковЪ: 
ИимВй попечене, чтобы никогда изЪ шво- 
иХЬ устЪ не вы ходило никакое слово, Кое 
М могло кого обидЬть , или промивной се- 
з выговерь получий» 


_ Помышляй, что мы ( пб речёнию Про- Влади ха 
Реческому ) вЪ лружескиХЪ собрантяхЪЬ какЪ нс како по 
4 льду находишся, и чшо надобно шебБ ползиеши- 
Ходить шихо и бережно. Бойся всегда Ся ВБ язь - 
Мобы швой языкЬ нескользилЪ, и что. Ка 
М швое рассуждение вМфетБ сЪ нимЪ не 
аАало. 'Толимя непристейныя ; Нескромныя у 
продерзскхя выговариваемыя шобою елбва} 
Ногими суть спетыкаитями Швоего ума 
°щерый на других упадаешЪ ‚ и кошорый 
ХЬ обижаешЪ или обезпокоивазть. 


РАССУЖДЕНИЕ. 
Сен для шебя лучшай созё ть, чтобЪ Уетамь 


ль шеб»в швой рошЪ за замкомЪ: дабы твоимЬ 
онаго никакоё изЪ шаковыхЬ словЬ вы. се щвори 
дверь И 


\оДищь неё могло. .. Замок 
Но` | 


ЯзлкЪ , 
тр+дьт ук- 
р! иленньыя 
разери: 
Домьт о 
ВОЛЬМОИ , 
во узьт вса- 
ди. С, 
ул. 28. 


рооти 


ие 
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Но какЪ непрестанно надлежитЪ ей 
отнирять и и говорить когла причивя й 
пужля ого требуютЪ шо кажет я , что сй 
замыканте не можешЪ быть великою пели 
Зою. Хулыя слова стояшЪ подл% самой 
двери: они первыя‘выхолятЪ между 40 
брыми. А понеже говорене бываетЪ благ’ 
пруятно ‚ то не возможно ошЬ худых слой 
удержаинться. 


Одизко можно шо дБлашть о, когдя бля 
разуме содержитЪ ключи у себя. Главий 
его ьБ насЬБ д$ло состоишЪ вЬ неонтст’ 
инсмЬ у сего входа стоянти, чтебЪ пак. 
часто замыкашь его и оммыкашь , сколькй 
нужда шого требуетЪ. 


Сколь скоро благоразум1е отлучаешся», 
то безпокойсшете заражлаешся: и можи’ 
сказать ‚ чио болыная часть изЪ приклЮ’ 
чающихся по разнымЪ сшранамЪ и домам 
нещаспий , кеи бывающЪ причиною кЬ толи’ 
кихЬ слезь  изливантю > происходить омй. 
того, Чо благоразум1е ине вездВ пам 
присушсшвуеш> ‚ ГАЪ языки находятся. 


ЗЕ 25 <=“ С 


Нее — Де РЕ и р" 


Когда же благоразуме гл присутетву. 


етЪ ‚, тамЪ повсечасио наиудивишельнйшей ' 
дВло случаешся ; так что разумный, чел” 
вфкЬ говоришЪ какЬ и проче, прояерливо 
не изыскивая , ине щищая словЪ: и что м8’. 
жду ‘шФмЪ не говоритЪ онф ничего такого» 
ежебы се благоразуме достаточно и” 

и 

| 


р 
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сви хельствовало, и е чемЪ бы при- 
‘пойнфишихЬ рассужденй не учинило, 

Его разговорь какь вода шекущая и- 
быстрая : но с1е шеченте ему нё м85шаешЪ 
ИмБиь довольнаГго времени кЪ престерегантю 
всякой капли, и КЪ чепропущентю ни единой , 
Кей бы оняЪ твердо не рассмотр$лЪ, 

Самая мо истинна, что наиудивитель» 
НИ ная проворливость, каковабЪ вЪ свт ни 

ыла, проворливоспию есшь ума Высокаге 
И просвфщеннаго вЪ рассматриванти всего 
имЪ говоримаго. ГдЁ пошребио языку много 
ЧасовЪ на разговариванге, шамЪ уму на рас- 
‘Моптренте всВхЪ слокЪ какЪ имЪ выговаривя- 
“МыхЬ, такЪ и ЕЬ себ удерживаемыхЪ: да 
ИКЬ отдБленио шого что должно говорить, 
И что умолчать, болыне одной минуты не 
Чадобно, 

СловомЪ ‚ верьховиое челов ческое совер: 
ейство во кремя обхожден1я «Ъ равными 
‘%ими %Ъ шомЪ состоишЪ, дабы каждое 
^ово имфло на себ зиакЪ, что оно ника- 
Киму образомЪ не вылумано, иижё пртуго- 
Эвлено: да однаке совершенне разумно, 


О > р о о о о а 
ПРАВИЛО У. 


От щапающай ‘прежде слышашя, ве- 
ЗУмна севф показуеть. Припч, гл. 18. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ, 
Ко отвфтсшвуешЪ прежде усльииания у 


„ПО изЪ своего ошевша глупымЪ себя 
ллешь, 


, РАС- 
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РАССУ ЖДЕНИЕ. | 
Обыкновеннфиции нашЪ межлу прочим" 
порокЪ соспюитшЪ вЪ нерассулномЪ и весь 
скоромЪ говорен1и. Наисрамнфишее наше му” 
чен!е состоитЪ в оговаривавги , или извийй | 
н1и себя, когда ‘мы выговорили что не 
кстати * и достойнфишее наказартю погрёш@ 
не вБ шомЪ, что мы убфгая ош сего сп! 
да, не хотимЪ себя извинить, | 
СшрахЪ попадентя вЪ к`ю нибудь из 
сихЪ непристойность, шворитЪ челов 8 
разумнаго крайнб ‘вВЪ своихЪ разговорах Й 
смотрительна, и заставляешЬ его прин!’ 
мапьЬ себ за правило , не говоришь вовб@ 
Ничего 5 пока онр сперва не ушверДится . чи 
не будешЪ принужденЪ вЪ шомЪ извиняитьб® 


р Аа. «А р а р Ра с а Ой 


ПРАВИЛО \1. 

Не вуди скорЬ языкомь тпоимё, а дни 
пь а95лёхЬ тпоихё. Ор. гл. 4. 
ИЗЪЯСНЕНЦЕ. 

17 будь скоропостиженЪ кБ словахЪ, амелл" 
‚ № теленЪ вЪ дфлахЪ швоихР : гогори кри 
но, да дЪйсшвуй бодро; обфщай мало , дай” 

лай много, 
РАССУЖДЕНИЕ. 

Не подражай по большой части 
людямЪЬ ‚ кои очень добры: и можеш 
пься что чуть ли вЪ нихЪ нфиЪ больше 69’ 
сттненнаго злая, нежели какЪ сего излишеси 
ихЪ добра, по шому что ничшо такЪ, КА" | 
оное добро обманчиво. Они сбёщавают® " 
своему желав!ю, кое есть велико; & для 
юпф по своей сил$ , коя есть мала, 

оби’ 


т Ри 
с’ 
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Обнаядежийаите швоего слова, И обяза- 
Шельсиво шноё ко услужеи!ю ДругимЪ; дБ. 
АомЪ есшь премудрымЪ и благоразумнымЪ } 
УЧшобЪ обЪЩаявать меньше просимаго ‚ а 45- 
ЛАть горазло болыне уповаемаго. 

$2 © «2 52 > > М ча > д «а 
ПРАВИЛО УИ. 
Не псяхому чвлоп%ку сероце тшое 
пабряй: Ср. г^. 8. 
Е. ИЗВЯСНЕНГЕ; 
|1 обЪявляй швоихБ мин; и Не бшкры- 
вай швоего сёрдца всякому; 
РАССУ ЖДЕНГЕ: 

Узнавай сердце другихЬ; и высматри: 
ВАЙ все, буде можно, безЪ допускантя кБ вы- 
Сматрив: 1атю себя. о дЬ скроменБ, но безЪ ли-з 
ЦемБрешева. Довольсшвуйся скрываем тво- 
иХЬ мы-лёй, И не пе рекрывай ихЪ пришвор: 
ивомЪ. Когда Что имфешЪ дблашься вВ 
Шайнс осши , що удаляися отЪ вранья, и упо- 
Шребляй в молЧанте, Держись главнЪ Ил 
Шиго совер шенства, вЪ шомБ состолщаго 3 
ЧтобЪ могЬ шы говорить , и могЬ молчашВ 
Но швоей уг. дносши : говорить такь Хоро: 
10, да и шакЬ мало, какБ надобно. 

‚®  Наблюдай че прйчихо ‚ иумБй молчать, 
* особливо о ДБлахЬ и предпраяпияхЪ швоз 
сту благораЗумНо вв реиныхЪ; Намбрене 
открыниее ни чЬмЪ ие лучше, и ни ч5м8 
Не полезнва нам Бреня пресвченнаго. 

®— Меньшая вредность , которой шы имБ- 
ЩЬ опасаться бшБ слов весьма поспБш- 
{2 НыхЬ, 


‘ 
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ныхЪ ‚ вБ шомЪ соспоишЪ , чтебЪ они збы. | 


ттемЪ своимЪ умеллились, Время истре- 
бляешЬ все что слфлано, а языКЪ все же, 
что имфеш>р бышь дЪляемо. 

Наблюдай еще сте правило › вЪ разсуж- 
денги и другихЪ дВлЪ `шеб$ вв$ ряемыхЪ у 
и буль вЪр. нЪ кЬ шмЪ ‚, кои повФрили ‚ чшо 
ты человфкЬ шаковаго состоянтя, 

Ксгла допускаешь пы исходить изб 
устЪ шайнамЪ швоего друга, то вфдай что 
дружба. вБрность, — благопристойность э 
честь, благоразуме и справедливосить вы- 
ходят вЪ шо же время вонЪф изЪ души иво» 
ей; и что ифшЪ ужё различя межлу побою 
и скотиною кромф только шого, чупо не 
смысленнэсть сея состоишЪ вЪ невозмож- 
ности говорения: ‘а швон, вБ невозможно’ 
сши молчантяь, 


Наблюдай же оное прявиле м вЪ недд’ 


епташкахЬ другаго. Многе , хвастаюштЪ , чо | 


не дБлающЪь худа, кое они дфляюшЪ: шы 
же лЪлай лучше, хвалися чтобЪ никогдЯ 
о немЪЬ и не упоминать, 


Когда гр8ХЪ швоего ближняго прикрыш®, 


мемнотою Молчантя и ночи, шо онЪ прб. 


стымЪ грёхомЪ есшь, и часто вредителенй 
ему одному шелько: но когла о немЪ шы 
ошкрынаешь ‚ то чрезЬ то `приводишь вр 


безчеспие неповинную его фамилшо ‚ даешВ о 


прим рЪ самовольникамЪ , и соблазнЪ перквй! 
ВЪ чемЪ онЪ согр5шилЪ , шо быле сказания 


на прим?рЬ , зачиномЪ только гр#ха: но 


шы его ужё докончилЪ швоимЪ языком, 
и 
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ОаЪ булешЪ впредь совершенной уларь , 
ЕБми ругательствами, ивсбми нещаспиями 
<облязненнаго ‚ и непросшительнаго злодФй- 
СТВА, сопровождаемой. Не обБявляй шы мо- 
ТО, чшо. Божеское милосерме восхошт$ло удер- 
Жащь вЪ сокровенности. т 
Не обЪявляй еще ни того ‚ что натура 
"ребуетЪ. прикрывать, какФ обыкновенно 
ПороковЪ, , вЪ какихЪ либо людехЪ ошЪ нея 


СтавленныхЪ:; или недосташкойЬ , отЪ нея 


Ж *Ъ самомЪ ихЪ рождении выраженныхЬ, , 


уе шы ЕЪ комь усмошришь ихЪ, шо по- 
Жалуй другимЬ о нихЬ, не сказывяй, Правда, 
Чо таковыя злерё я, или шушки, мно. 
ТИМЬ пр:ятны: но шы не будь шакоЕЪ, что 
Е забавляться щебв, оными ‚, и не оскорб- 
^яЙ самаго швоего. сёрдца шфмЪ желантемЪ, 
ЧобЪ оно увеселялося. такою, забавою ‚ коя 
Честнако человка призодишЪ &Ъ посм5яне. 


Ц. 
у 


`”Сщавляй себВ. за противно, выв$дыватшь 


го. пороки :. за мерзско, говорить про нихЪ:. 


ЗА Сшрацгио  забавляться ими. "’Тщися кЪ 
“остижентю ого. благополучЕя , каковое н$к- 
о, иЗЬ. свяшыхЪ мужей себъ. прюбрЪ®лЬ, 
Который при ошхожденуи <Ъ сего свбта, воз. 
ЖалЪ Богу “благодаренте, что в. шесшиде- 
“ЯтилЬшней его жизни не случилось ему 
выговорить ни единаго, слова, кое бы могла 
Зи дЬть ‚ Или оскорбить его ближняго 
„Учись на кенемшЪ молчаню. Оно, по 
‘КазЗаналю Арисщотелеву ‚ ученемЪ есть Го- 
“Ударей, и МонархоевЬ, и всЪхЪ высокихЬ особЪ. 
Самьхй наипристойн®йштй поводЪ кЬ ихЬ 
Молчанаю  сосшеишЪ вЪ дебрыхЪ склонно- 


Г 3 стяхЬ, 


с, Ефрем». 


>=. 
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стяхЪ ‚ иди милосшяхЪ , каковымн они +03 
намфрились какого - Хибо челов ка жаловать, 

Обтщаваем‹е благодБяне имбешЪ поль 
ко половину скоей милости, когла оно обв’ 
является : а самою иБлостпо тогда, когда 
Фно иечаяниа и вдругЬ приходитЪ. 

Велико шо дЪло, чтобЪ предупреждашй_ 
прошения : похзвальнфе же шого, чшобЪ пре’ 
дупреждать желануя: но больше всего пре’ 
дупреждать самыя свои слова, и дЪЬйство! 
вать прежде говорентя. 

9 $ $ ЧР Ч ЧР Ч «Ч о Ч «о р ро чо оч 
ПРАВИЛО УП 
Неп%жда по смёх5 позиссить глась спой 
мудрый же едпа тихо. осклавитися. 
Ср, огл. 21. 
ИЗЪЯСНЕНТЕ. 
елена малоумный см$ется громко: см? ХИ 
`№ же человфка разумнаго чушь что ви“ 
дВнЪ, а слышенЪ отиюдЪ бьшть не можещв» 
РАССУЖДЕН!Е 

Какой бы шо былЪ возбуждающий всфх8. 
обще кЬ смфху предмешЪ , шого еще узиаш® 
‘ие возможно. Однако извфсешино, что 10’ 
му причиною. не иное, какЪ шолько порэкВ» 
нечаянио самЪ себя обманызаюций, и р" 
зумныхЪ людей смБяться заставляющий : 88 
они во время своего смфянтя ужё. бывалошй 
щеразумны и цеблагочинны, 


КОНЕЦПЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 


СОВЪТЫ. 


С ОВ ТЫ 
ПРЕМУДРОСТИ. 


ЧАСТЬ ВТОРАЯ, 


ВБ 
КОЕЙ СОДЕРЖАТСЯ 


ПРАВИЛА 


” СОДОМОНО - СТРАХОВЫ ; 


ЧЕЛМОВ БК У 
къ 
„Зовропорядочному себя пон 


9ешю сЬ прочими вуж- 
найшя. 


4 пункт» 


ТИ А АСЕ ТЯ ды 4821 .Ж456 
* * д ес «> <. 5 < | 
1% фа а во са сах 
0% хх ФО 
и РУТА 


- 


ПУнктъ т. 


ПРАВИЛА НУЖНЫЯ ЧЕЛОВКУу 
Р4АЗзумному К дОБРОПО- 
Рядочному поступан1ю 

СЪ СВОЕЮ ЖЕНОЮ. 


орла 
ПРАВИЛО 1. 


“Кена 905ра ‚ часть влага, пь жреци 
вбоящимся. Господа дана вудетб. 
Ср. гл. 26, 


о ИЗЪЯСНЕНТЕ., 


к) Жена добронравная великимЪ есть. ща. 
ей спчемЪ , и весьма полезнымЪ  наслБ. 
в. ` демЬ. Она первымЪ., и наидра- 
“Иишимь изо, всЪхХЪ, награжденемЪ, ко- 
им БогЬ, вЪ здёшиней жизни боящихся его 
а Не надфийся на упошребляемое 
9®. насиле: но. пицися заслуживать до- 
РЫми АБлами щого, чтобы досталась те. 
Жена добрая. 
РАССУЖДЕНиЕ, 
ых Ведь не такЪ мало женЪ добродфтель- 
и умныхЬ , какЬ о вихЬ думаещся 


15 Ма 
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малость и трудность состоитЪ вЪ узня- 
вании и различани добрыхЪ сЪ худыми. 
Когла ты вЪ состоянти находишся пртиски- 
вать себБ’ жену, шо не полагайся на швфй 
разумЬ. Не возымфешь ты иикогда’ дозоль- 
наго просвфщевя кЪ рассужденю о шой, 
которая бы шебф была присшойна: но мо- 
жешь употребить довольное благоговфите 
дли удосшоен1я оной. Не принимайся выби- 
рать ее, но молись Богу, чшебы онЪ ею 
ебя пожаловалЪ. 


Когла же ее достанешь, то не булв 
недосшойнымЪ кЪ береженлю ее. Есшьли 
ты ве ласковЪ кЪ такой жен, кол есшь 
простосердечна, и коя шебя любишЪ; нию 
не долко влад5ть ею будешь: либо смерше 
пебя <Ь нею скоро разлучищЬ , либо ( чего 
больше опасяшься надобно ) ея доброта пре: 
жле шебя умретЪ: и шы не для чего ина» 
го ВБ живыхЪ останешся, какЪ шолько длЯ 
понесенуя себв наказания. 


&2. «2 «р 4 «2 «2 ФА «А 9, «2 «2, < «>, «< > ЧА 
ПРАВИЛО ИП. 
«Кены доврыя влаженф есть мужь 5 
И число дней его сутуво. 
Ср. гл. 26. 
х ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


п астлизБ тотЪ мужЪ , который достал 
‚ себв жену смирную и послушную. Ко 
гда бы человбкЬ могЬ бъмвь безсмершен®» 

во, 


ити т 


рии итииинитух 


ити 5 — 


3 
‹ 
‹ 
‹ 


| 
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ии 


ик 


о была бы сна наслаждентемЪ его бесфлдъ: 
по крайнфи мЪр$ проживет онр вдвое 
Чполько , сколько бы прожишь мог, 


Жена услужливяя и песлушиая, едим. 
УпвенвымЪ есть лекарсшвомЪ мужу кЪ про- 
Аолжентю дней его. 


РАССУ ЖДЕНЦЕ, 


БлаженЬ мужЬ. БогЪ сотворил два 
Лица человбческтя. по шому чте хошблЪ 
"Зобразить вЪ ихЪ сердияхЪ видимую ‹Фнь 
чоихЬ БожескихЪ благесшей. 


УзломЪ обоихЪ. любовь есть, которая 
Хопта не в» лицахЪ , ниже вЪ шрепиемЪ чи- 
°^5 полагается , но вр БогБ шокмо находищ- 
я. однако имфет! 5 она быгпщь какЪ между 
\"Ъми, шакЪ и обоими сочетавшимися без- 
ертна. 


Овна инако ие можешЪ продолжаться , 
ЖАкЪ полька чрезЬ прёящносоиь и лобродф- 
Тель любимой особы; а дабы ся любовь 
Между мужемЪ и женою безперерывио про- 
“олжаласл, по БоЬ сдфлалЬ то, чтобы 
Ыло сбоихЪ ихЪ лице собрантемЪ во едино 
‘ФтворенныхЪ красот * чтобы ^ ихЪ душа 
Ыля образомЪ Боже кихЬ красошЪ , и чиюбы 
\е прочее вЪ остмальномЪ, сеЪшф любимее., 

ихЬ линахЪ в:егла находилосн. 


Да лихо грёхЪ застигЪ., копюрый вЪ 
Со нам$рени помбщамельство учинилЬ ‚ и 
его 


ВнлЪ, же-. 
нинЬ. весе- 
диШЬ лице 
Му2и2, Ц, 
паче вся. 
цой похо» 
ии при- 
водиШЬ къ 
желаную : 
аще языкь 
ея ззь- 
жомЪ есть 
щБяен! я 

н укроще- 
вал. 
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\ ум‘ 
его лФло испоршилЪ. Олое лице одною уж у, 


тполько бфлноению и емяшевнцемь есть: ! ти 
мужЪ. жены наиразумнйнция, и паче Гра у. 
кр5пчайшия ‚ не столь щастшлив®Ъ , ниже пак? 
разуменЪ какЪ пот , ких вовсе ее не имфен®! 


Ще НЯ, 


Аа 
, Ч | Иа 
ПРАВИЛО, ИЕ к 

„домь и имзие ‚ даются оть робит т 

лей; отЬ Господа же совстпенно, | ` 
жена, 9оърая. Приупмч, гл. т9. п 


ИЗЪЯСНЕНИЕ.. | 


омЪ, швой, и находящтеся вЬ, немЪ по! м 
Д жишки , достаюшся, шебБ по милостй | в 
швоихЪ, родителей :. но когда имфешь разум! в 
ную и скромную жену, шо, почишай >. у 
за дарь оть руки, Божей. 


Праятность разумной. жены содержит 1 
веселуе иЪ. серлыв,, ивЬ лиц ея мужа. Ё№| 1 
доброе. правлене, и неусыпное о дфмх"| : 
домащнихь полечен!е , до забошливости И! | 
хлопошЪ, его. не допускают 5. и похотнй@ | | 
не. можетЪ его обнадежить сравнищельиы" 
ми веселостьми вЪ томЪ , что доброл® ел? 
чрезЪь таковую стыдливу ю супругу ему об 
щаваеть, 


Особливо. же когда даровянтя ея лиц 


одущевлевы пртащнымЬ разговариванхем?, 
у я 


| 
| 
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`Икогляа ея языкЪ таксго есть качества , что 
‚же пе исыфлять болёзнь, и рязвеселять 

Й ВЪ : тогда - по можно сказать, чиюим$- 
й о паковую жену, наибогатищтй есть , 
‚  ИаищастлиВиний человвкЪ вЪ свт, 


РАССУ ЖДЕНТЕ, 


р Жены , шаковыхЪ себЪ благополуч1й же. 
‘Юя, должны въ памяти имфшь, что 
УЗЪ кфхь силЪ свБта крёпчайшею есть 

| Илою прёятносшь и пПовиновене женино: 

@ Макь что нфиф шакого могущества ‚ кото. 

‚ Рое бы симь двумЪ силамБ: сопрощивипться 

м 

о ош нихо не оыло. 


он Покориость и послушность единствен- 
к суть способомЪ женамЪ ‚ кЪ началь- 
| ‘ЧВовантю имЪ вЪ своихЪ домБхЪЬ, и кЪ ош- 
в "Тю себб власти, кою по преимуществу 
6%. Чат 

| Уры мужЬ имБещЪ. 


“ 
№ к Ласковость жены и вёжливосшь , поля- 
7 „ 
у. ром равенство между обоими полы, и до 
№ . 
ф ° приводятЪ ‚ чшобы правленте безЪ раз- 


Аиченя какЬ одиому. шакЪ и другой при- 
ААлежало, Ведь БогЬ не воситребовалЪ , что- 
й ак одинЪ шолько изЬ нихЪ имфлЬ: 

ИзволилЪ чтобы природа мужу даромЪ 


| ё ` 
в ом ‚ а жена бы смирентемЪ ее заслу- 
1 вала. Когда жена стараешся о угожде- 
м3 


. ужу своему во всемЪ его хошфити и 
Зелбванти $ шо наискорвище приводишЪ его 
и. вБ 


Ц 
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вЬ шакое состоян1е, что бнЪ не смфеш 
и не можешЪ инымЪ повелфвать, кромй. 
только того, Чшо ей угодно. 


Межлу прочихЪЬ исшиннЪ ; койхЪ при 
м$чанте  изЪ памяши у насЪ выхо лиш 
вошФ одна истинна Весумг примёчанию дв’ 
спойная, что лице мужеское предЪ же!’ 
скимЪ предпочшено ужё послф ихЪ пз девы? 
а до шого нещаспия равенство было ме’ 
жду обзими пблы совершенное : и чшо 8 
время ихЪ безгрёшнести , жизиь ихЪ й 
вамфрев1ю Созлашелеву ие преминуля бы) 
нфкоторымЪ славвымЪ образомВ , нЪ "тво 
и5 исполняемымь, | 


Но истинн$ непостижим$иШею нак 
ваго шаинсшва вецию есшь то 5 чшо ли. 
Отна и Сына, безконечно равны суть вр 
ихЬ величесннахЪ и совершенсшвахЪ : как 
еще и #Ъ самодержавфи, и взаимномЪь ихй | 
безначальствти, хошя едино лице и нач 
ломЪ есть другаго. Се же происходит 
но толковаитю свяшыхЪЬ ошкевЪ ошЪ пшогб} 
что они соедипены любом безконечною? 
и шакЪЬ в5чною ‚ какЬ ихЪЬ сунбство помни 
ЛЮБОВЬ безконечно сопротивна есть в 
чальствиюо и подчиненцио между шёми ли’ 
цами,; ком взаимно безконечною люббв 
любяшся: 


Сте значишЪ, что ежёлибы зд®сь ий 
земли хошлЬ мужЬ все имфшь по любви» 
«2 3 


о добролоря дочно.и8 лостулан?и сб женою 159 


а жена бы все лТлала только по любьгижБ , 
Хошя мужЪ и началомЬ есшь жЖенф: шо- 
бы ихЪ древнее и справедливое. равенсшво 
мотчась в первое свое сосшоявнте возстя- 
Новлено быть могло, шакЬ чтобы между 
ими ни первенствующаго ‚ ни господина , ни 
Госпожи ‚НИ повел вавтя ‚ НИ повиновения не 
было: даи между видимыми здёшняго свф- 
та вещьми ‚ ничего бы шакого не нашлось, 
ежебы веселе жизни булущей, и вбчносши 
блаженной изобразить лучше могло; какь 
мира, и шишины ихЪ жизни смершной. 


6$ оба офров оо оо оф ор 0 0 ор обо с 0 оо оо о 00 оф ео 0 
ПРАВИЛО 1. 


Не смотри на красоту женсху и 
не желай жены храсноличны. 
СрахЬ гл. 25. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


ри избран:и тобою жены, смотри боле 

на ея добронраме, и разумЪ ‚, а не на 
красоту: и не причитай спокойствия своей 
Жизни вЪ глядфн!и, И Досшатшти себф изо- 
браженнаго виля на песк5: ниже подлавайбя 
®БтрамЪь , кои свою игру изЪ шакоге очей 
челов ческихЬ обмарачиван1я составляющЪ. 


РАССУЖДЕНТЕ. 


‚о Нё&ифФ ничего шакЪ пущаго ко усшраше- 
Н1ю ЕЬ женВ, какЪ глядбнтя на шо» что 
мило. 
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мило. Притожее лицо, душею есть гордою 


Красота проходищЪ „ агордосшь о‹таешся» 


ББЪ горлости вЪ идолЪЬ швой входиш 
когла шы его золотомЪ украшаешь, и 8) 


боглтой уборЪ наряжаешь: но и шо шебй 
успвхомЪ не послужит Ъ ; когла шы его при 
зирать, и шакими обрядами, и употрё 


бляемыми на него издержками скучай. 


сталЪ бы. Осшанешся онЪ шамЪ на вое. 
зло, и даст тебБ узнать, да очейь позд0». 


} 


о сказанномЪ шебв за бляговременио # чи. 


пригожй идолЪ многою на него издержкой_ 
лядану ‚, многими заботами ‚о и многими сле’. 


зами , весьма становится дороЪ. 


СверьхЪ же шего н®кито изЪ премудрыхЯ 


благоразумнфйше сказал: ‚, Ведь не вЪ шбХ 


‚› домБхЪ , глБ великля пьишиосщи, и вели’. 
‚› кой пруБзлЬ , и ошЪБзлЬ гостей бывает» | 


„› великое богашсво находишся: но вЪ п хХВ, 
‚гл великое число шакихЪ людей, кой 
„› трудяшся много, а говорящЬ мало, ,› 


ВЪ прежния времена ( какф упоминается 
вр баснесломяхЪ ) при всякомЪ исходившемй 
из усшЪ хорошемЪ словё выходилЬ пер” 


стень золощой: ныиф же д$лаешся итакр, | 


какЬ было во время Солемоново : Гоня ЩИ 
суетная ‚ скудни умомр. Изрядно гов 
рится, Ла шолько опричь вЪ тра инаго не 


выплевывается. Серебра шамЪ не приб’ 


ваешь ‚ гдБ ошЪ женЬ слова сБюшся: и к 
жи’. 


а ж————А— АА ——— 
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ЖНОо сказать про другихЪ многихЪ шоже, 
что нфкоторый свяшый ошецЪ о бывшей 
ВЪ его время нфкоей великой госпожбБ выго- 
*орилЬ: по устахЬ ея исё вогатстио.... Оеодо- 


“оо дл дд ча РиШЬ, 


ПРАВИЛО У. 


Ча вудетЬ род тпой влагослопень, и 
Песелися с® женою яже отб 0но- 
сти тпоея. Припч. гл. 5. 


ИЗЪЯСНЕНИЕ, 

Да твое полгомство было благословенмо › Елень лю: 

и источникЪ ‘истекающихЬ вБ швоемЪ безнЬйшая 
Аомь блягополуч:й нё изсыхалЪ $ шо не ищии жребя 
‘ебф инаго дДовольстйя и покоя кромЪ благопр:- 
‘в0ей жены ‚ коя шебБ досталась, и кою шы Яшное › во 
5 своей младосши угодною себБ избралЪ, всяко вре- 
Она , и швои ‘дБши, да будушЪ всфмЪ шебф “я ВБ лю- 


э 


® . 7 р 
УвеселентемЪ : ея собесдовантя ла булутЬ в раны 
оков 5 соя а 

: н 
ми швоего сердца, и`со Дня на день Приш. 5. 


м открываюшЪ шебф вЪ ея душ новыя 
Аарованя и новыя мюбленЁн:: уподобляй 
Ы себя на конешф намфренлямЪ Создаше- 
АевымЪ , по шому что ошЪ него устано. 
лено супружество: причитай за шастте , 
Уле можно, поступашь такимЪ сбразомЪ , 
Чобы лу ла, кои вЪ слабость приводят» 
во ВСВХЬ домБХЬ любовь истошлваюшЪ ; 
ны любовь размножали, и кЪ продолже- 
к больше ‘быкнойеннаго времени, та» 
и кБ прожипию шебв’ вБ оной даже до 
%шуплензя смерши ‚ силу ей придавали. 


РАС- 


| 
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РАССУЖДЕНИЕ. 


А лэбы любовь супружественняя была. 
пякЪЬ шверда и долгев$чна, шо не нужно, 
члюбы все оное, что жена „нженав ВЪ себ 
пригожаго , быкно безсмершно : но нужно ‚, д#”. 
бы все оное ‚ что она имфенЪ вБЪ себ* 6. 
смерттиаго,, было пригоже , и Могло быть бы 
любимо. ` 
Есжпьли она пицишся © украшенти своей 
души, а шы имзешь силу на орую душ 
смотрфшь, иочи швеи кЪ ней устреёмляш?} 
ше никогда вы другЬ другомь не скучитес», 
Пока продолжится ваша добролшельъий# 
сила, пошта продолжится и валие веселе. 


©48096000000003:03000 авевевоей 


| 
ПРАВИЛО \1. | 


„Жена, ааце перпенстйо пласти поспре. 
емлет6, супротипна выпаетф 
мужу споему. (рр. гл. 3$, 
ИЗЪЯСНЕНГЕ. 
Эс", коя начальствуеЪ &Б своемЪ дом. 
повелЪвательнымЪ умомЪ, люша бы“ 


| 
ваешЪ кЪ мужу. Она не МожешЪ ими 
НАлЪ нимЬ власти , коя бы не п] рем ниласй 

р 

| 

| 


ВЪ мучительство : ниже смотр на = 
подвластнаго безЪ учинен!я его себф' рабомВ 
РАССУЖДЕНИЕ. 
Жена, ошЪ которой страх$ имфетсЯ ‚ 


ме исшиннВ есть чего бояться. Со временй_ 
шрб* 


о г хх ^^ хх м р 2 м м Э 
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 Мрепетан1я предЪ нею ‚ бызлетЪ она ужас- 
л8 Ною: и сколь больше мужЪ гомовосшь свою 
к повиновеню и угожденшо ей являетЪ , 


$ ‘Тель паче оня сшановишся жескосердою и 
в Немилосердею, 

$. 

м Будь ты снисходителенЪ на все те 


’ \1@ ей мило: но управляй ‘ею ‹Б такимь 
Я ^ТоразумтемЬ , чтобы ничто крем ея 
у и оАЖносши мило ей не было. Им5й всегда 
аАЪ нею принадлежашую шебБ власть: но 
иРмсовокупляй кБ оной столько любви и 
т вост , чтобы ей милфе было повино- 
ь Мься, нежели какЪ шебё валЪ мею вла- 

1% имЪинь, 


Ксшьли Шы признаваешь чрезЪ долго- 
“Менное искушене, что не вЪ твоей ужё 
“‘ЭсшейшЬ власти приведеше ея к добру: 
} № хомя берегись, чшобы. она не приводила 
°бя кЪ худу. Разлучись ты ‹Ъ нею, ло- 
“ЛикубЪ шебБ дозволено было: и лучше ше. 

Ь 6 нея отступиться , нежели за нею 
Нещаспие посл$ довать : да однако не оспта- 

г | к ее вЪ бёзпорялк$. Не можешЪ быть 


г. К домашнему мученю пелезнымЪ облег- 
к. ий воспричинетвовяне соблазна и про- 
я Зеленые шума, во время убфгаыйя ошЬ 
ю Чего, . 
5. | 

= 

я ооооиоитиизрауивняочучининноос ни тооиуме орбоопунаи ори, 
9 
и { 
5” ь Ка ПРА, 


Лучше пре 
бывати со 
львами И 
ЗМЁЯМИ у 
нежели СЪ 
женою 
влою, 
Тамь же» 
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ПРАВИЛО Уи. 


Нфсть тлапы лютёйше тлапы мт 
ны: ни Тнзпа , паче гнибпа жен- 
ока: бар га. 2). 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, р 
И?" глявЪ ЗьФрей и годовЪ ‚ голова зм И 
ная наиб%® дствениишая есть и з^ВИ’ 
зная : иэБ гнфновБ, женск! ти наи 
спграшифиний и преков»раВицпий вБ вымы 
знле1и измфиятельстшвЬ и способовЪ ко 
погублентю шебяь | 


Лутие теб булетЪ жить ‹Ъ змею) 
или со львищею , нежели имфшь в своем? 
ломф лихую Жену. 'ЗвФри укрощены № 
усмирепы’, или с\особы ко избавленю * 
сия ею ‘бя онЪ вихЪ бФтомЪ изысканй 
быт» мсгуп! : но разсерчанте взбфсившейбЙ 
жены неизЭфжимо есшь: шы не можеш. 
ни укротить ее. ни усмиришь , да нижё я 
опбъшь сшЪ нзе, 

РАССУЖДЕНИЕ, 

Правда, что межлу причинившимий 
безпокойствями ошР грфха, Наиплачев: Виш 
и смерть шее безпокойство есть то, кой 
обыкновенно вЪ женщин оказывается. 


| 
В 
} 
ы 


| 
| 


Бог. слвлалЬ то, чтобы ея лице, е 
толо‹Ь , ея природа и умЪ самою пр тяги” | 
спю; а мужеской разумЪ кр$фиоспию , 


благоразумемЬ были: и чшобы оба ре 
с 


С‹ 


р 
к 


‚И 
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‘беднненныя вмЪстЪ качества благополучте 
вЪ домхЬ составляли.’ 


Но лихо грфхЪ испровергР таковое нам. 
Рене. Приключилась вЪ н’ шей натур$ порча , 
КоЯ про; зволитЪ безпутныя дфла по боль- 
Цой часши ВБ женщинахЪ. 


Сила дымовЪ и маровЪ ‚ слабость ду- 
Шезныхь органовБ и мысли, и на конец 
САБ ща ума, причиняюмЪ многхя слезщ 
"ЪУЪ , кои ее любятЪ: да и мномя не- 
Застти во всБЖЬ дфлахь, гдВ онБ вмёца- 
Аиь. 

ВЪ нихЪ виды прелмешовЪЬ огненные , 
Аегкомыс ленные, заблуждащельные, ошЪ себя 
“АмихЪ научающся и премфняюшся, Мечта- 
\е нъжное и слабое посл$луеш® ихЪ занощи- 
сти : умЪ гордой и слБпой подкр&пляеш 
МхЪ проступки ‚и ихЬ поддерживаетЪ. Жен- 
Цина думлетЪ ‚ чило всякое дфло вЪ ней ( хошя 

ея нещасицю обрущающееся), справед» 
“ИВО и хвалы достойно. 


ИЗЪ сего видно, Что во всемЪ шомЪ 
ЧАХодитася какой либо остащокь яда Яре“ 
“Ннго змтя ‚ или какой нибуль видь 6бЪсно= 
Ваня, Что ошЪ  насВ называещся’ свое» 
И рантемь ‚ упрямствомЪ, неисптовспвомЪ 5 
то многокращно бываешЪ ‹“ смЪ, которой 
“Холи вЪ ихЪ голову. и безЪ ошнящия 
Ума и воли заставляешЬь ихЪ дБлашь по, 
Ч мы видимЪ. 


/ 


КЗ ЦРА. 
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Фосред% влижнихь с$9ши посплачейй 
мужб ея; услышапиий же под | 
дохнепзь горъко. (р. гл, 25. 


ИЗЪЯСНЕНГЕ., 


Е бЬдной му»жЪ, коего она непрестанй 
крушитЪ ‚ только что обыкновенно 
приношенфи не нее жалобы упражняепся : 
кои его слушаютЪ , шв только воздыханияий 
эму отвфиствуютЪ, 


РАССУ Ж ДЕН!Е. 


Весьма не пристало тужить о своих 
‘домашнихЪ безпорядкахЪ явно, Сля бол63ий 
стыда есшь достойна, о коей чуть чи 
надобноль и Докпоюрам® открывамь. Стр’ 
ждущимЪ ею должно равно стыдишьсЯ, 
какЪ м дБлающимЪ ее. Нусшь бы какай 
женя своевольнан , сердитая и упрямая ## 
была; ла однако мужЬ самЪ себя обидит, 
когда ее поноситЪ, Не меньше теб полю’ 
зы вВЪ скрывами ея недосшашкя, какЪ # 
ВЪ изыскаыи способа кЬ ошвращеныю 0% 
онаго. 


} 


Злсь нутезЪ разумЪ и кр®пость} 
5®ло состонтЪ вЪ дБиствишельномЪ леченй’ 
болбзни, иво удерживавхи больнаго , чтоб 
ФнЪ не кричалЬ, | 


Зы 


‚1 
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Выбирай хорошенько жену прежде 
ВЗяпия её за себя: когда же ее возьмешь , 
о не обоготворяй; да ниже и презирай 
ее | 


Берегись придфжно етЪ раздражения 
Или ошЪ безрассуднаго возбуждения ее ко- 
Тау , чрезЪ поносимельныя и не. праве- 
Уливыя угрозы : пакожЬ и ошЪ влуван!я 
В нее гордости › подлымЬ ей угождентемЬ 
И небляговременными благодёяньми. Люби 
ее совершенно, но не показывай ей кром®8 
"которой доли своей любви: по послёдней 
МВрБ хошя скрызай ошЪ нея слабости, 

воя должносшь и благополучте да бываеш 
В внушен:и ей разума: но цамятуй чшо 
Мы ее ошнюдль разумною не учинищь, 
Кром учиненйя себя любимымЪ всякимЬ 
ЖрутимЪ образомЬ , да шолько не излишнею 
Аюбовхю 4, 


Ка мункть 


* 


255 < вы иены < = 


& 
ож р „хй 
к ими жм м & 

химии жхжхх жд 
ооо воьон60% 


ПУНКТЪ П. 


ПРАВИЛА О ПОРЯЛОЧНОМЪ 
СОЛЕРЖ АНТИ ДЪТЕЙ. 


$ Чо $» Ч $ 4 «2 о < 942 «2 < $ 9 < < 9 


ПРАВИЛО 1. 


СынВ 50 БЫХЬ И 935 ошца моего яю* 
вимый , и у матери моей единород- 
ный: и научахся, да утпержадет- 
ся тпое серсце на слопесёхь 
моих: Стяжи разум, 
Пришч. гл, 4. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


т былЪ напредЪ сего, гогоришЪ о себё 
СоломонЪ ‚ мслодемькой и ифжной маль» 
чикЪ ‚, весьма любимой моимЪ ошиемЪ. и 
воспитовлемой моею матерью, коя оченв 
ко мнф была ласксвя, и всегда меня при 
себ держала, чшобы понималЪь я ош нее 
столько наставлений. сколько имБлЬ ея 
люблени. Я не терялЪ при ней времени., 
нижё во иГран1и, по шому что когда зяба- 
влялся играми, моему малолётешеу прина- 
_ длежа“ 


с ии тяирижесиоха Ру 
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и 
} 
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| Алежащими, шо она хошёла чшобЪ имфлЬ 
я веегда умБ мой готовымЪ ке внимантю, 
а “ердие откровенно КЬ слущантю ея ло- 
РыхЬ нас тавлентй ‚ кои она всегда же къ 
Товоренно мт вЪ тошовносщи имфла. Ея 
обыкновен йштй разговорЪ `быль. слвлу- 
ЮщЩаго содержания : 


СывЪ мой! люби премудрость и ло- 
об Родвщель паче вЪхХЬ благЬ свЁшя: до- 
“ПАЛЬьное жз всё олна суета только. Чшо 
МожешЪ шебя человвкомЪ добрымЪ учинить, 
По истинное только добро есщь:. и чБмЪ 
огр шебя почтитЪ . по истинная Шолько 
еЛИКость есть. Храни его закенф и по- 
“ИНуйся его воли. Не забывай ничего ‘изЪ 
Наученаго тобою ., касащельно шого благо. 
Получуя , чтобЪ быть шебз вр его ми- 
Асти: не ошставай от него во всякой 
ЧУЖдЬ, каковуюбЪ шы ни прешерп?ФвалЪ. 
“8 надобно иебё бояшься ничего, оной 
Законъ шебя булещЬ сохранямь, пока мы 
«го сщанещь соблюдать. 


РАССУЖДЕНЕЕ. 

О как великя #Ъ малыхЪ  вещехЪ 
об рьщен:я ! Какую верьховную и пре- 
Зящную вЪ воспитани сына СЪ самаго 
Мхаленческва полищику : да и какте пре- 
УЗрядные и полезные, вБ прим®рЬ кЬ по- 
“Ражантю непрхемлемые совбщы имбещь 
премудрость | 

Любишь сыла сердечное, и быть кЪ 
` `@МУ ласкову во вслкомЪ случав: однако не 
К; и 
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портить цивзта лБюЪ его, и не мара? 
чистошьх его мезлобя и простоты. Кар 
улишь его при себф ‚ однако не сажамь ег 
ьЪ цфпь: держашь его ВЪ страх, и как 
надлежитЪ ‚, но не отнимать у него воли 
неспги ; преклоняшь его кЪ добру, и гну" 
его кЬ шой сшорон® : ио не досажащь ему! 
и ни мало не приневоливать его склой’ 


носши. 


Поступаить такимЪ образомЪ, чтоб 
онЪ не шерялЪ ни почтентя вЪ иёжностях 
ни любви во исправлентнхЪ , нижё времени. 
зо играняхЪ: чшобЪ всегла перенимал’. 
какое либо учен!е ‚ кое бы ему умнымЪ бынй 
помогало; и чшебы сверьхЪ всякаго пр. 
ключающагося случая даванЪ былЪ ем 
урокЪ благоразум и милосердия: чтоб 
онЪ имблЬ всв свои забавы ЕЪ присушешвй | 
своихЪ родишелей ; и хотябы ири них’ 
кокое либо его недоспкаточество ему и упускй" 
лося $ однако надлежишЪ стараться, чш® 
6Ъ никакЪ онЪ вЪ другомЬ мёст В сЬ оным | 
мвлдиься не могЬ. 


ПризнавалЪ бы онЪ , что чинимыя ем 
иаставленшя происходяшЬь изЬ милосшИ» 
чтобы машь ему казалаяся равно любим 
вЪ сирогихЬ ея угроженгяхЪ какЪ и 
ласковыхЪ любеняхЪ: — чшобы строгое! 
вмБиялися исшиниаго люблензя награжд““ 
нземЬ; и дабы онЪ имЪ также какЪ мил0” 


уядмЬ и воздаяшлямЬ иовиновалоа. г и 
-1089 ПОВИНоВАЛОВ , (и@ 
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Чтобы онЪ привыкалЬ принимать ня- 
Уменьция неудовольствйя машеряи кр боль- 
Му своему нещасиию, и. не боялся бы 
ТакЪ жесшочайшаго наказания , какф опеча- 
Аен1я ея лица и ея молчанйя. 


Хабы сЪ молокомЪ. засшавливанЪ  онЪ 
ылЪ сосать, пе выя сладости страха Бо- 
Жи: дабы зав еменно воображалося сЪ его 
УмомЪ ‹1е прёзило, что и®тБ. на землй 
ИНаго благополуч1я ‚ какЬ жипия по узако- 
Нентямь права и справедливости : дабы 
Му почасшу обЪ одномЬ дБлБ разными 
‘бразы, и <Ь шоликсю искусноспию повито“ 
Рялеся , чшобЪ не скучно ему было оное 
‘лУшать: и для вкоренентя вЬ мего добрако 
‘лова, употребляшь собспвенфйшее кЪ шому 
*ремя, когда онЪ играешЪ , и когда отЪ 
"Ъжносши откровенное сердие имбетЪ , что- 
Ы слова входили вЪ него пряши$е , и онЬ 
Ы не чувствовалЪ иной себ угодности , 
КРромё обучанря шого, чему надлежишЪ ему 
Учиться. 


ЕЖЕ ЕЖЕ 
ПРАВИЛО 11 


Ювяй сына споего, участитЬ ему 
фаны. Ср. гл. 39. 


ИЗЪАСНЕНТЕ. 
по любишЪ своеге сына, тмошЪ не- 
пресщанно, пе осшодныю онаго л8тЪ, 
его 
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его наказываетЪ ‚ и вс его страсти г 
лесныя и луховныя благоряссудными и вс 
гдащними наставленти исправляещЪ. | 
РАССУЖДЕНИЕ, | 

Начинай прилагашь понечене о об” 
ченти швоихЬ дфшей ‹Ъ самаго того вре’ 
мени ‚ какЪ они «Ь поняпизмЪ слушаемо® 
внимащь зачинающЬ :; и не забывай шого’ 
что вель воспитаню должно послёдовамй | 
сЬ самаго рожденля, ло шому что ред 
| 


ь 
Ё 


носшь и склонность кЪ злому вм В © 
рождейземЪ приходяшЪ. 


Каков бы малЪ сынЪ ни быль, но а 
тому что овЪ имфетЬ душу умную и. 
безсмертную ‚ соблазненно есть допу каш 
его жишь по скошски : ибо очень долго по ® 
ждать , чи!обЪ внушать ему о его должно“ 
сши <Ь шой поры, кякь его рассужден® 
соверщенно ужё пробудишся. 


Пока натура гибка и мягка ‚, ито надобн@ 
ее скручивать, И гнуть сперва кхЬ любле’ 
нямЪ онымЪ и, привыкаптямЪ ‚ кои о: 
во время пришеситвхя своего вЪ силу им В 
должна. Налобно , чтобы швой сынЪ д 
лалЪ доброе прежде нежели о немЪ знай 
можешЪ ; надобно читобЪ онЪ привыкал® 
или привуждаемЪ быль кЬ послушай 
прежде постижения о немЪ умомЪ: и ч10“ 
бы не вБлаючи шого, что онЪ дфлаяетР» | 
поступалЪ только по прёвиламЪ справедлИ“ | 


воспи м честности, 
Мале= 


п 
все’ 


——- 
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Малолвшетво свои сотершенства и до. 
РОВ пели имфешЪ: прилаглй шы попе- 
Ченте, чпобы оныя вЪ малолбтсешвЪ твоего 
сына оказывались. КакЬ только Натура 
ЧпанептЬ его научать говореню и Хошфнгю , 
то обучай шы его оному какЪ надлежишЪ , 

ЛВ лай шакимь образомЪ , чтобы ни еди- 
Но изЬ его человбческихЪ дфлЪ, ни дыхавия , 
ИЖё вида скошскаго дла ие имБло. 


_ ШастливЬ и добрако воспитантя тотшЪ 
ЭШрокЪ , вЬ коемЬ страсти крошки , и послу- 
Чливы до пробужентя еще вв немЬ смысла 
или рассуждения ‚ шакЪ чшо во время онаго 
Пробужения не осталось бы ему инаго дБлать, 
КакЪ ‘полько вЪ покоБ царствовать, иодержан» 
Ною чрезь воспишане побБдою. веселиться ь 


9221212121177 


® 


ПРАВИЛО И 


Нахазу я сына стоёего посполъзуется 
имб, и посрёедё знаемыхь ‘похпа- 
яится о немб. Ср, гл, 30. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 
(тезь ‚ который своего сына обучает 


М самЬ попечене о его воспишани 
ИмЪешьЬ , честь с«б изЪ шого получишЪ , 
и великимЪ удевольствемЪ любима еГо 
о сролниковЬ ‚ и почишаема ош знаемыхЬ 
Увидищь. | 

Во- 


174 Сопфты Преишудроети 


Воспитанный сынЪ отЪ матери , а обу* 
ченной опЪ озца, весемемЪ булешЪ их® 
дому › и благополучтемЪ ихЪ отечествуь 


РАССУ ЖДЕНГЕ. 


Нерад®е1е однихБ, И недосуги других, 
ввели обыкнбвенте полаРашься на Масшеров 
вЪ научени дБшей. Но конешь натуры 


| 


| 


не вЪ семЪ заключается : ибо во время давай”. 
н!я ею матери молока, и чалолюбля . а ошыф | 


поняптя , и разума, намфрене ея было 
додать Чрезь по совершенство слав ихЬ 
чадородя, и учинить ихЪ родительмй 
шакого сыча, Котбрый бы совершенно их 
сыномЪ быль: и чтобы его воспишане И 
обучен*е, не иному какр шолько ихЬ шруду 
и попеченшю принадлежало, 


Мать, песпускающая своего сыия С® 


рукЬ, пока днЪ лосшпигнешЬ до бмыслй:. 


отецЪ ‚ неошхжодящий ошЪ него до шёхИ 
перЬ , пока ужё смыслЪ будетшЪ имЪ прё“ 
вить, И пока онЪ привыкнетЪ дфлашь вс® 
<Ъ рассуждентемЪ , и стянешЪ любинть чесш® 
вкушаяютф — исшинныя увеселенля власшИ 
родительской. И никто СОЛЬ совершенно 
в своемЪ сын$ щасшлиЕЬ бьйпв не можеш » 
какЬ тошЪ , кто далЪ ему жизнь, науку И 
добродфшель. 
ь 
Естьли швой сынЪ получилЪ свою 40’ 
бродфтель отЪ другихЪ , а не ошШЪ тебя) 
ао онЪ пвоимЬ шольке половиною: и Шы 
и® 
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Не имфешь права приписывапть к себф ми» 
Какого вр его добрыхЪ дЬлБхЬ учабиия. 
Онъ получилЪЬ отЪ шебя силу кЪ ядению 
Полько и спасеню: а сошЪ учишеля кБ 
^горазумному ДЪйствован1ю и честному 
Життя СВОЕГО препровожденйю. 


осно ны 


ПРАВИЛО 1. 


Учи я споего сына, предь друти воз- 
песелится о немЬ. Ср. гл. 30, 
ИЗЪЯСНЕН!Е. 

[Ко <Ъ прилёжанемЪ воспишоваетЪ  сво- 
его сына, шожЪ не меньше шрудишея 
мет” РУГИХЬ ‚ какЪ самЪ для себя. Мо- 
КАМ онЪ хвалиться между своими сродни- 
А и ближними , что онЪ имЪ доброй 
РУ, по пому что онЪ доброй ошецЪ , 
ыы врнаго имЬ по себв. преемника и 
Ён _\ пргуготовляющий, Что им$ю- 
# межлу ими дружба ‚ и показанныя имь 

него примфры вновь оживуЪ. 


РАССУ ЖДЕНТЕ, 
еп ЧеловЪкЬ мало пожишковЪ у себя им$. 
Жь , кота не для своихЪ дЪтей ихЪ бере- 
о, гораздо еще меньше у него до- 
а _есшьли  @нЪ не имфешЪ ее 
а чтобЪ мотЪ насл5дника вЬ ней 
Чая в И ло шого не допустить, читобЪ 
Родфмель вмфсшВ ‹Ъ нимЬ умерла. 
Есть- 


Уля 
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Естьли шы тщишся достигнуть 6е3° 
смерпия ‚и имфешь похвалы достойной 
желанте о прюбрётени себф онаго, 1 
дЪлай шякимЪ образомЪ , чи: бы всф лучний 
и дражайшия вещи 5 коими шы владфешь Й У 
шебя оставались, да и чтобЪ всЪ оныя 10 
своимЪ собсшвеннымЪ мЪстамБ находились) 
дабы могли быть безсмертны и славны. 
именно : чтобы швоя душа была ЕЬ небф, твой 
дорбодшель вЪ серлиБ мвоихЪ лБшей: вой 
чесшь и имя, вЪ памяти швоихЪ друзей’ 
шквое богашстшко ва конецЪ , ВБ сокровиШ 
небесномЪ и вЪ рукахЪЬ у НищихЪ, 


Но знай, что дДобродфшель не пак 
даетсн какь имбые, ‹Ъ выговаривантемй 
шолько сего слова: я (т1ахой то именемЬ) 
опказыпаю. Говеренте при час смерй" 
номЪ, и писанЕе рукою писцовою вЪ духо!” 
ной : Я ( такой то именёмЬ) отказышай 
лоечу сыну мое влагочестяйе и влагоразу 
ме, никакого дВисшва ВЪ семЪ дЪлв #@ 
имВешЪ: пвой сынь не будешЪ чрезЪ с 
шому наслЭдникф. Еёшьли хочешь чтоб 
оное ему досшаловь, шо сшарайся, чшобы 
БЪ по время, пока шы вЪ совершенномЪ 6 
Здрави находишся, во влал$н1е ему отд" 
но было: и предлагай его очамЪ ‚ добрый 
прим$ры ‚ ошкуду бы онЪ могЬ понимаш®) 
что шакокое Наслёд1е достойно люблен!й} 
И что ОНаГго изо всЪхЬ богашсешьЪ и и3 


всЪхЬ прочихЪ шлённыхЬ пбожишковь горя” 


З4о болБе желашь ему должно. 7 
ПРА* 


Фр <: м д = 4 = 


г -- 0 - 0. ВКР. У В, 
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ПРАВИЛО У. 


Ж№нь неукрощенный спирёлЬ, и сын 
сиоепольный продерзохь выпает$. 
С!р. гл. 39. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


Са Лошадь стоялая, и по временамЪ иё 
`“ обЪязжаемая ‚ бываешЪ бфщшена, такЪ 
И сынЪ ВЪ своей волБ, безЬ наспавленхя ий 
°3Ъ наказанйя осшавляемый ‚ будешЪ без- 
Пушный ‹ | 
РАССУЖ ДЕНТЕ. 

Не дожидайся щы ого, чтобы когда 
| сынр сшалЬ впадать ЕЪ великя Зло 
“Бисшва, мобьх тогда меб его исправлять 
Ули ему <Ь бранью выговаривать. Ведь 
Злость сЪ лБшами возрасшаешЪ, и она ня 
слЬдокь до шакого конца и излишества 
Жосигаеш , чшо не шокмо наказанте вовсе 
“Зполезыо, Но еще и бБдсешвенно бываеш® . 


МОЙ 


Не дожидайся того, ‘чиобы маленькая 

“то небрежевя вЪ благочеспйи свяшотиапт 
‘Ивами были ; илибЪ легкЁя его разсерчан1я 
бфшенства прем$нялись , и еталибЪ вы. 
М АянИЬ измБны , или намфрен!я КЪ ошце- 
Иству. Наказывай его тогда, когда мо- 
“ШЬ извлекамь честь изЪ твоей строго“ 
пи, и пробрёшашь ошЪ того пользу: и 
МЬЙ крайнее попечен!е, Чтобы кшо иной 
® возымлЪ причины кЪ наказанию его в 
У пору, когда ужё вина будещь смершию 
Л и\во6з 
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твоему сычу ‚ погибелю твоей чёсши, р” 
зоренлемЪ швоему дому, и безчесплемЪ тв 
ему потомству. 


&25 $25 «2 < р > Ч 9 < < р >, а чо оч о 
ПРАВИЛО УГ, 


„Упитаяй млекомЬ ч990 тпое, и устре 
шит тя: поиграй сё нимб, и 
опечалить тя. Ср. гл, 30. 


ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


| де ть приговариваешь повсечасно тв’ 
— его сына ласковыми словами, и и$лова“ 
втями ‚ и не престаешнь +„Ъ пяшнатщатия 
или шесшнатияти возраста его л5шхЪ да” 
вать ему молока; то оное обрашится птеб® 
желчтю , и принудишЪ шебя бояюься соли 
ко, сколько шы его любилЪ. 


Буде сЪ нимЪ играешь, шо много ‚8 
той игрБ проигрываешь. ’Гвоя прЁязнь #8’ | 
граждена будешЪ презрфыемЪ, кое наиб’ 
сл$ди шебя уморитЪ, 

РАССУЖДЕНГЕ. 

ДЪши достигаюшЪ до шакихЪ ши 

ВР коихЬ уже ни мелска, ни любовав1й , =. 


и 


шутокЪ, ви привБшливосшей они не шрй. 
буюшЪ. | 
Любовь кЪ нимЪ имБть всегда надобно? 

но в5 шфхЬ лфшахЪ долженф швой сый 
ешь себя дознаваться , что шы его лю 
бишь, беёЬ пшоего © момЬ ему засвид 8” 
мел? 


ь | 


р ыы 5 
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›8* | ‹ Шельствованя, Ими шы всегда воздер- 

в04^| Жность и молчан:е, кои бы его всегда вЪ 
погрёшенуи исправляли, а за доброе дБло 
ВЫхваляли . 


> 96 жалЪй шь ни похвалЪ , ни исправле- 

НТИ : однако поступай шакимЪ образомЪ , 
Чтобьх какЪ одно, шакЪ и другое, со взгля- 
"| ХУ шолько узнаваемо было. 


Когла онЪ вБ чемь просшупился, по 
вое присушспийе и печальной видЪ всею 
“МУ казншо да бывает®. Когда же онЬ 
‘ЯВлаль что доброе, тобЪ веселился гля- 


в0’ : 

Е ^ЗыемЪ на шебя, и причиталЪь бы оное 

Г еб „Ъ награжденте. Рыхваляй его дБла: 
) . 

Г №0 шо выхвалене, естьли можно ‚, чшобЪ 


68 Ыло нфмо 5 мо крайней мфр5 не Говори 
Много ; и обЪявленте, кое шы ему изЪЬ сво- 
ИХЬ мн5нЕй о его исправленти учинишь , ма- 
^лымЪ чБмЬ больше молчавля кЪ уразум6нпо 
‚9 “Му да бываешЪ. 


10’ | №8 о ср оючо вр бо бо оо бо сю фо фр со о о ооо» 


ПРАВИЛО \П. 
ь Че смёуся СЪ нимь, да не споволиши 
и сб ним: и на послёдокь стиснеши 
| зувы тпои. Ор. гл. 39. 
ИЗЪЯСНЕНТЕ, 
ий | смБИся сЪ сыиомЪ, буде плакать не 


0 в желаешь, Когда не имбешь щы всегда 
$. РукБ косарика, для ошебканхи сучья се- 
‚ре д 4 ко 


| 
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го деревя, и отрёзываня шого что еспй| 


вредительно ; по соберешь сЪ него плоды 

горьк1е, кои шебв причинятЪ оскомину #8 

зубахЬ, и ВЬ послБднихЬ швоихЪ днях 

произведутЪ тебБ болБзнь чувствительную 
РАССУ ЖДЕНТЕ, 

"Гри вещи необходимо лишатЪ теб | 
власши надЪ швоимЪ сыномЪ.: › смъяне , Я 
излишнее его люблене, упусканйе , и поп" 
канте ему вЪ его проступкахЪЬ: пиакожЬ 
давяне ему на конец худыхЪ прим ро 
чрезЪ оказыване швоихЬ предЬ нимЬ сл” 
бостей и сшрасшей. 


Си шри нескромносши отфемлюш® 9 
него почтенте, и заставляющЪ его привы’ 
кашь невфжливу предБ шобою быть. Уб 
гай шы ихЪ на кр6пко; ибо когда увидийй 
себя власти своей лишена, то швердо в | 
дай что сынЪ швой шокже какЪ и шы проб И 
ланий. ОлнимЪ словомЪ, не обоготворий 
его: и вБ рассуждени о ДЬшШЬхЪ , остер®’ 
тайся добропорядочно отшЪ посл дона пл’ 
чевному примфру многихЪ шакихЬ опиховВ 
кои ихЬ д®лаюшЪ дураками чрезЪ воспи“ 
зпав1е; а посль судйями, правишельми й | 
властелинами надЪ народомь чрезЪ день 
мли довфренносшь свою. 


ПРА". 


ЗА г 2 2 2 м 2 м дыр 
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ПРАВИЛО У11. 


Преламыпай пыю его ‚ дондеже младь 
есть: оса не хотда ожесточапо , не 
похорень ти вудетб. С!р. гл. Зо. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


Ктибай у него шею ВЬ его младоспти $ 

укрощай его гордосшь., и засплавляй его 
Млтежливой умЬ преклоняшься кЪ должно- 
У повиновению ,‚ всею шебЪ возможною си» 
№ю. Не пресшавзй при всякомЪ случа$ его 
‘правляшь по шой опасносши , чтобЪ оны 
“ затверлВлЪ вЪ злосики, и чшобЪ его ху- 
Зал нашура ие сдБлалась непреклоннею } 
ИНако же досадно и стыдно шебф будешЪ 
и Вь его доситигма вЪ шаковое плачевное 
“сто янзе ‚ и подвергнешь шы себя в чному 
Уженю. о швоемЪ пренебрежеши. 


РАССУ Ж ДЕНГЕ, 


ь Однако во время журенля ‚ или укроще- 
тобою, его, уклоняйся шы ошЪ гн$ва. 
“Правлене можешЪ много, со упущенемЬ 
“Исправляемой и ошчаяваемоей младости = 


а 9 
‚ „ МВшиваи:е зЪ шакЪ хорошее лекарство 


г. ядомЪ бывзешр. Буде шы длешь 

АНо вмфспуБ СЪ друтимЪ швоему сыну, то 

Ываешць орудтемЪ его погибели ВЪ той 

а ‚ чшо якобы оное ему здорово ‚ и 

в себя шоу бий ею , будучи ему 
ромь. 


7 УмБдй 
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УмБи быть сшрашенЪ и грозенЪ, 04- 
нако безЪ гнфва; швердЪ и не преклоненЪ, 
но не безрассуденЪ ; справедлив и посто- 
яненЪ ‚, но не, наглосшенЪ $ и узназай спос0’ 
бы какБЬ показывать видЪ, и держашь ра 
говорЬ грознаго судзи при соблюданти сёрА* 
за отеческаго, 


2 Ч «КР «РР ЧР СР < «2 «о < Че РР «А а «оч 


ПРАВИЛО 1Х. 

Сыну, жен и оруту, не даждь пл 
сти на9Ь соБою ПЬ жинпот споем. 
И не отдапай иному имёнйя спо- 
его, а не хако раскаешися. 

Ср. гл. 33. 
ИЗЪАСсНнЕНТЕ 
и 
РАССУ ЖДЕНГЕ. 


ион иерочет 


] Г ока в живыхЪ шы находишся , не под” 
давайся правлевтю шФхЬ, кои ошЪ ше. 


бя самого должны бышь правыми, шо ест 
ни женб, ни дЪшямЬ, ни друзьям. Хрм 
ни всегда власть данную шебЪ ошЪ Бога» 


и вольное о швоихЪ имбн:яхЬ распоряже’’ 


не, не вБря вЬ шомЪ никому по опаснб” 
сши ошЪ пого, чтобы вмфешо ожидаемой 


тобою отшрады и спокойспимя не попаст | 


ся шебф на конецЪ вЪ презр$н1е , и не учи” 


нишь неблагодарными и грубыми шбхЪ, °_ 


коихЬ шы думаешь, что якобы швое щ°” 
’ дроп’ 


| 


и 7 у“ 
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Уротаство учинимЬ ихЬ учшив5ищими и 
ВбжливЗишими. 


КакЬ лишь только ошлашь шы все д%- 
ШямЪъ , они шошчасЪЬ возьмушЪ таковую 
Мысль себ ЕЪ голову, что ужё ни чёмЬ 
мебь не лолжны: а когда швои руки бу- 
Аушь праздны , шо пвое Присутставте пока- 
Жешся имЪ неомило и прошивно. Не до- 
Пускай шь по прошентямЪ ‚ или по сов иту 
Перембнять твоего мифы1я и намфреия, 
ЦО шому чшо. гораздо лучие видфиь теб 
‘оихЪ дЬшей , зависящихЬ ошЪ швсей мило- 
Чи, нежели шебЪ зависиму быть от ихб 
благодарности и справедливости Веди се- 
я шакЬ, чиюбЪ ‘они всегда им®ли нужду 
въ шебЪ, и чтобы надФялись чегонибуль 
ОПЪ тебя, а самЪ никогда не имфй нужды 
В нихЬ . буде хочешь ‚ ошЪ нихЪЬ любимЪ 
ышь. Показывай имЪ руки свои во время 
Твоей жизни › однако ихЬ сжимай и не ©» 
Чпавляий ничего прежде наступленя часа 
‘мерши швоей. 


ДА ПУНКТЪ 


ооо ео ово вом воумедоу ково обои ов 
Эж жж хх жхжжжх 0 
ри | 


Пунктъ п! 


@ 


ПРАВИЛА О ПРАВАЯЕН!И 


СЛУГАМИ. 


«оч, р о др 


ПРАВИЛО Г. 


Иго и яремЬ, прегиваютб пыю же 
стоху, и псегоашие труды 
склоняют рава, Ср. гл. 33. 


| ИЗЪЯСНЕНИЕ. 


Б2емя тяжелое нагибяешЪ шею жескую Й 
’торлую; а работа иепрестанная усмИ“ 


рнешЪ слугу, и заставляешЪ его бышь склон’ 


на КЬ своей должности. 


Эоззри на 
его дЪло . 
жа с пра» 


Не оставляй никогда швоего слугй безй 
ДВла, по шому что праздностшь масшери” 
вдень пре- ЦеЮ есть училища злыхЬ дфлЬ. Она - 9 


будешь ; в домБхЬ злосшямЪ научаетЪ ‚ да и всФХ 
многу 60 прочихЬ, кои будучи безЪ дфла, имбюш 
злу нз- время имЪ обучаться, кЪ шому приводит» 


учила праз- 


дность. Естьли ты своему слугф даешь повел 
Нэказывай быть во всегдашнемЪ недосугВ , шо онЪ ше я 
раба, и  снабдиШЪ досугомЪ; буде же его жалфешй » 


обрящеши шо он задставишЪ шебя самого т 
покой : 


Руди 


шЬСЯе, 
Когй8 


Пьера 


К. 


Ч 


Ор" СОЗ В — де. > А +=, 


Я на 
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Когда онф ничего не дФлаешЪ , шо лумаенЪ ослэби 


о ХудомЪ :; и сколь больще онЪ свобэденЪ. 


Моль боле иЪ самовольству и мощовскаву 
Жлонень бываешЪ. 
РАССУЖДЕНИЕ. 

Никого вЪ свою службу не принимай › 
Уле не имбешь лфла, вЬ чемЪ бы шы мо!Ъ 
‘‘держащь его по всякой часЪ упряжнення. 
САКАЯ четвер» часа праздносты совоку- 
ПЛена будучь сЪЬ другою ‚ учинитея скоро 
Весьма дДолгою кЬ придавантю ничего недв. 
\Зощему слугБ охошы ., вовсе ничего не дЪ- 
Аать; и дасиф тебз узнагиь ‚ чо хознинЬ , 
‘бдержашай на своемЪ хлЪбВ гуляка ‚ весьма 
%Щь близок кЪ кормлентю у себя шфыЪ 
ХАЬбомЪ непришеля и врага. 
> <> «> «> 2 > ча чо > о чм 


ПРАВИЛО ИП. 


ХлёБЬ , и наказаше , и 98ло раву. 
Ср. ГЛ. 33. 


ИЗЪЬЪЯСНЕНИЕ. 
Т^ вещи необхолимо надобниы слуг тво- 
ему: хлббЪ ‚ рабоша и наказанте. 
РАССУЖДЕНИЕ. 

Не должно бышь у него недосташка вЪ 
‚ по тому что оной его наживою : ни вЬ 
‚› по тому что она его званемЪ : ни вЪ 

Казани , по шому что оно швоею. пользою. 
в БэзЬ наказавтя ошЪ своихЪ пороковЪ, 
не отстанешЪ : безЪ ‘рабошы пуще из- 
ЗЛУещся : безЪь хлБба сшлнешф думашь о 
| Л 5 ху- 


руку ему, 
и искаши 
начнет 
Свободы 
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худомЪ ; и будетЪ признавать что, якоби 
всякая кража ему дозволялецкя, 


ОлднимЪ словомЪ , когда по твоему без 
присмоптретву , озер 5Ъ пвоемЪ дей 


р 


насшавлен:и, и здравыхЪЬ поправлений не 


даешся : когда по швоему нерадфнпо- о п 


требномЪ вЪ немЪ дфл$ распоряжения ие 


чинится: и когда по швоей скупосши ни | 


справной плашы, ни добраго корму слу 
не имбюшЪ , шо признавай’ за безбожных в) 
безстыдвыхр и воровЬ всБхь шБхЪ, кой 
при шебз жишь охошяшся. 


ее еее 


ПРАВИЛО 11. 


Аще не послушен вудет, псади ей 
по окопы ; но дани чимже отяготи- 
ци его вез рассужденя. Ср. гл. 33. 


ИЗЪАСНЕНЖЕ. 


{“^ онЪ не хочет послушенЪ бышв». 


о его наказывай : однако не дфлай 119” 
го по страсти и безЬ рассуждения. 


Излишесто птоего. гнфва его неё исир” 
вишЪ ; но шебя шолько учинишЬ злонравий 
и паче его виновна. | 

РАССУЖДЕНИЕ. 
Как скоро узнаешь , что онЪ уже к 


поправлению безнадеженЬ , шо уволь его ‚. 


нЕ < АВА ^_^ 


обы 


без’ 


ом 


по’ | 


Го 


ру | 
0" 


4% 


—` 3“ 
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‘ёбя: и повфрь, чшо лучше шебБ ошЪ него 
‘Вободиться за мёсяцЪ инаперелЪ ‚ нежели 
Иродержашь его чрёзЪ весь шошЪ мфсниЪ 

ЧтобЬ онЪ/’ шебё лосажалЬ и непрестан- 
Но тебя +Ъ пороки нетерпфбливосши и гв$- 


Аивости вводилВ. Ноежели по твоему рас- 


`‘Ужденио можешЪ онЪ исправиться, и им®- 


“ЩЬ пьх способЪ кЪ надБянио ошЪ него впредь 
%мотришельства и службы ‚ шо различай 
проступки его л$ности, или его развращен- 
Ной склонности , сЪ проступками его глуно- 
‘Ши, ивели себя вЬ томЪ ‚, сколько можешь, 
Рассудительн$е и справедлив$е, 


Наилучший способЪ кВ учиненю шого, 
Чтобы кЬ швоемЪ дом шебя боялись , и вЁр- 
40 теб служили ‚ вЪ шомЪ состоишЪ , чшобЪ 
пы предЪ швоими домашними скроменЪ 

ыЛЪ, и мало сЪ ними разговаривалЬ. Будь 

щы свёдомЪ про все шо что они двлающь: 
80 не допускай ихЪ до шого, чтобЪ они 
"МЗ" Встниы были о л$лаемомЪ побою, и чше 
“ще нам5рень шы сдфлашь. Они не возЪ. 
УМВютЪ почтентя кЪ шебб , есшьли шы не 
им Бешь воздержноеши и осшорожносщи 
ПрелЪ ними, ВЪ прежнхя времена богонтьо. 
Римы были идолы, но шому чшо сти бол- 
аны были шакими людьми, кои свои глаза 
9тверсты имфли, а ни единаго слова ош 
“Юль не говаривали. 


Челов5кЪ нЪ. своемВ домф всевидяштй 


ничего неговоряний , почишаешся  как- 
бы 
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бы божество: шрепещутЪ ошЪ него без 
угрозЪ его, и одинЪ шолько сшрахЪ вЪ ег 
словахЬ имфюцийся, содержишЪЬ всЪхЬ |). 
должномЬ порядк$. 


$463563545354035463595359638853245354500453%8632063 8 
ПРАВИЛО 1. 


Аще ти есть фаз пзренб, да вудет? 


1165$ аки душа тпояз имзй его 
ахи врата. Ср. гл. 33. 
ИЗЪЯСНЕНТЕ. 
| ава ть имфешь у себя слугу вБрнаге» 


проворнаго и послушнаго ‚ люби © | 


какЪ свою душу. Содержи его какЪ брата» 


или какЪ друга, Припомни не пюкмо. о шем» 
что н$тЪ вВЪ свт ничехо шакЪ драгаго» 
и шакЪ довольнако кЪ награждению ; но © 


и о семЪ ‚, что вБ5чная премудрость, между. 


людьми вольность и рабство располагаю”. 


ая, отдала его вЪ руки щвои, и что #0 
дарЬь есшь ея промысла и любви, 
„РАССУЖДЕНИЕ. 

Не имБи шы зазрфыёя обходишься И 
дружески ‹Ъ разумнымЪ рабомЪ ‚, и который 
сЪ усердлемь должность свою, исправляеш!* 
Остерегайся шолько ошЪ шого накрфпко? 
чшебЪ онЪ не изваживался угадывать; #0 
спрашивать во всякомЬ ‘обспояшельстшвв ® 
юшвоемЪ намВревзи и изволенйи, 

Полагайся ты на него во всвхЪ хлоп0“ 
щахь и нуждахь до домашняго правленйй 


при’. 


п За а. 27-20 5 29. 2 че 


его 


в | 


’Яриванзи и знанйи всего шого чшо ДБ. 
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ПринахллежащихЪ : но ежели хочешь видить 
“го щасшлияа , по надобно чтобы хошн один® 
ПринималЬ шы на себя шрудЪ вЪ надсма- 


Аается. 

Смотри за нимб что онЪ дБлаешЪ , не 
ЯЛн вывёдыван1я ужё его в$рносши ‚ но для 
ОШврящентя того, чтобЪ онЪ не забывалЬ 
‘в0ей должности. Буде о ней часто упоми- 
Мать ему не сшанешь ‚ то онЪ безЪ сомиВнтя 
*@ позабудешЪ ‚ и дБла на конешЪ придут 
В такое ‘сосмоянте, Чшо принужденЪ шы 

Удещь бьинь у него подЪ власпию. Ведь 
\еъмя легко сдёламь изь добраго холопа 
ХУдаго хознина, 


А хошя онф и долженЪ вЪ повел5вант” 
МоСтупашь весьма разумно, и управлять 
Жеби лБла СЪ великимЪ усиБхомБ ; однако 
\егла сшыйдно вЪ ШвоёмЪЬ домф ему пови- 
Неваться. Не можешь шы большаго себ 
Убышка понесть ‚ какЪ лишентя своей вля- 
‘ии, Да и весьма то худымЬ прим$чаит- 
емЪ правосуйдля или полищики , когдабЪ ты 
‘Шаль награждать долговременных службы 
`Дного камердинера своимЪ ему услужиея- 
Нем и повиновемемЬ #вЪ случающихся 
Нуждахт. 

ВвЪряй ему свои ДФла и нужды , когда 
оНЪ разумемЪ, Но вфдай ‚, что не надобно 
осбщать ему шакимЪ обр»зомЪ  власши 
КакЪ отецЪ сообщаетЪ жизнь $ но какЪ соли- 


® сообщаешЬ свфшЬ › чрезЬ всегдашнее она- 
ко 
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‘ 
го испусканте и удерживанте челов Ёка ву 
обязанности кЬ повиновенгю вфчному началу’ 


Слуга, коему вБра во всемЪ дается, # 
ни малБйше о его правленти ув5 домленйй 
не ебуешся . скоро будештЪ либо воромЪ» 
либо хозяиномЬ вЬ домф, 


< < РР Ч Че ЧР рр Ч ЗО р Ч Че че о «о | 


ПРАВИЛО У. 


Не озяови рава, истинною дла ис 
прапляющаго ; нижё наемника , 
душу спою‘ полагающаго. 

Ср. гл. 7. 

=" ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


р т обижай слугу, который птрудится ск“ 
лько можешЬ, и кЬ вфрному шебз У’ 


служеню вс свои силы и здоровье добр”’ 
сердечио употребляетЪ. 


Нелостоинф шы жишь ЕБ св5ш, 6” 
де швой худой нравЪ заставляешЪ шебя 10° 
го оскорбляшь кто шебя любишЪ, и ко 
только ради шебя же жизнь свою препр” 
вождзенЪ. 

РАССУЖДЕНТЕ, 

‚Блай шакЬ, Ч: псбы всякой ‚ Кпто, вЪ птвой 
домЪ служить ни пришелЪ , доволен был 
при в%ед5 =ЪБ него, вфренЬ и щасшлив 
живучи вЪ немЪ, и богашЪ (буде возможно 
при выходЪ изЬ него, 5 


О Праплен:и Слугами. ТО 


# 


ВЪ семЪ заключается честь швоя, по 
мому что качество великихЪ людей вБ шомЪ 
‘оСпоитЬ ‚ чшобЪ производимы были ВБ 
Знатность служацшие имЪ <Ъ вБрноспйю и 
АЮбовуно. Не ревнуй шы шякимь , кои СБ 
\Хотою кЪ своимЪ служителямЪ для шого 
Чолько добры и ласковы бываюшщЪ , чтобЪ 
‘ные ихЬ служители довольствовались бышь 
Ваными и нищими. 


Но сЪ другой спюроны не пренебрегай 
ЗбихЪ интересовЬ ‚, и учреждай шакимЪ об- 
РазомЪ , чтобы польз‹ ван1!е орыхЬ служи- 
Мелей , кои сЪ шобою во учаскле прибыли 
о ХоДятЪ ‚ не ошРинуды , какЪь ошЪ швоей 
Податливостти или `отЬ. ихЪЬ разума про 
‘Ходило, и чшобы ихЪ сокровише швоими 


Ыльми не прибавлялось. Ибо весьма стыд. 
чо ежедневно видимое вид®шь ‚ шо есть ‚ хо. 
ПЬ боатыхЪ ‚ а господь по м!ру бро- 


“ЯщихЪ, 


ри 


ПРАВИЛО \". 


ГЕ 
4 утруждай СеБя Богатоттпа ради, 
#0 отЬ мысли тпоей уклоняйся. 
Пришч. гл. 23. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


< надсажай себя шрудомЬ, и не теряй 
своего здравя для наживаня 00) 
ва. 


Страхь 
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СтрахЪ и умничество , кои шебя 3 
статлнюшЪ предусмяптривашь нужды пред! 
илущтя ъ прямымЬ дурачечивомЪ сут», 
Когла они неумфренны, и когда они и? 
столько о збереженйи безпорочности и ЛУ’ 
шевнаго спокойствтя , сколько о размножен! 
швоихЪЬ дожоловь стараюлжмся. 


РАССУЖДЕНГЕ, 


Когла шы вын$ безпокоишся , и вшол# 
ко трулишся ‚ чтобЪ себя обогатить , и? 
нфсколвко себЪ времени покой впредь 27 
стать ‚ то дФлаЙ лучше пакЪ $ ими покой 
выи5, а безпокойство и шруды на буд’ 
щее врема откладывай, 


Не боле себя по всякой лень сбременяй 
ЯФлами и шрудами какБ столько, чтоб 
прожишь шебф поп день весело и 5% 
@пливо возможно было, 


УбБгай горделиваго желаня кь #"| 


жипыю великаго имфн!я . и узнавай из при’ 
мфрл другихЬ ‚, чо сошЪ него - шо прикл”. 
чаются печальные случаи, Когда вЪ су 
дукахЪ множесливо ДенегЪЬ, а вЪ желуй“ 


излишество пищи , шо оба си безпокойст!й 
равноб$ лсшвенны 

| $ я | 

Ведь не шоакЪ покой и довольсшве р’. 

И | 


множаешся какБ имбные. По досшижен” 
имфн!я КЪ досшапточеству или ум ренносши' 
довольствте къ посл®днёму своему кони} | 
приходит®, "Ты можешь бышь очень 6% 
гаи - 


| 


—х = м 2 д 


>= >’ 25 = 
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т, ля однако не ШакЬ доволенЪ и не 
ЩакЪ спокоерЬ. 


Корля добтигнёшь до того, чше бу- 
ешь великимЪ  господиномЪ ›„ и- увидишь 
‘ебя между Многими Знашными особами : 
№0 вся швойя ПоверьХнНость надЬ людьми 
‘Редняго сосшояния большее неспокойство 

докуку большее БФ ДвижимомЪ ИМЕНИ 
ЗЛишёешво , большее ВЪ плапьБ тщеслявте 
безуме, большую При сшолВ компантю , 
бльшей .Ъ домБ шумЪ ‚ И больщее умосмя- 
мене шебБ причинить, 


Вебми шысячьми у сколькобЪ ихЪ у шебя 

НИ было ‚ купить ты себф другаго шла не 

оэжешь: а понеже оное у шебя шолько 

“Ано то ни вЬ ДВУХЬ домахь, нижё вЪ 

рехЪ снолахЪ, и моль меньше вЪ сброкё 
УкахЬ ко услужению шебв нужды нфшЪ. 


ь. Тая множеснвенный имфитя и безе 
оИстива, коры`птю будутЪ другимЪ людемМЪ у 
ЗиХЬ шы кормишь сШанешь; и можно ска- 
Аь За подлинно, Чшо шрулящлися о обо- 
“щени, неё столько для своей, сколько длЯ 
Ужей корысши шруднтся: 


м ПунктЪ 


нЕ 


ЕЕ 


Же я дв ме 2 ме АЗ 27 эк Же Те уе АТ ам 29 28 
ПИ 676 (> ЧЕТ С: а ЗБ” ай 03:03 3 
к < 553 № *0) 8 УЕ 3 > 

+ АС. $. А ыы „< рый 


< с <-> г. г . 
а 
5 ее = 


ПУнктъ ту. 


ПРАВИЛА О ДОБРОПОРЯ ДО: 
НО МЪ ЧЕЛОВЬК А РАЗУМНА: 
ГО ПОСТУПАРИ СЪ СВО- 
ИМИ АРУЗЬЯМИ. 


РУ РУ < о ЧР УРА ЧР ЧР Ч А ФА Ач ор 
ПРАВИЛО 1. 


„ЯрутЬ ибрный, защита есть кр 
хая: оБртый же его „ оБрёте со 
хропище. Ср, гл. 6. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. | 
Дет в$рный, обор на крфпкая, и (0 
кровище обогащающее. Кто его им” 
монЪ шасшливЬ, и во благополучйй 
своемЬ швердЪ. 
РАССУЖДЕНИЕ, 

Храни усерлно такое сокровище: и бжелй 
вЬ швоей лушф осшяешся какое либе пам’ 
зпованле о вебесномЪ ея началь, и ка 
либ» слВлЪ ея полобуя ‹Ъ ВогомЪ › пю ©” 
шюдь бегЬ дружбы мы не живи, 


ДР 


ко а 
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Яружба и кЪ продолжентю еще жизни 
По рассуждентю находящейся вЪ насЬ нуждь 
лЛюблен:я ) потребна. НМбо как наши ду: 
ши сотворены пб образу Создателеву, то 
надобно, чтобЪ ови необходимо имБли шу 
Жоброту , ‘коябЪ ихЪ возбуждала кБ высот 
бамыхЪ собою; и чиобЪ все ихЪ существо 
было шолько невебественнымЪ ми боже: 
ЧпвеннымЪ пламенемЪ . который бы подни- 
Мался кф небу, и при желаемом доеши- 
Тани КЪ Богу искалЪ такого сердца, коё 
бы ему ЕЪ восфожлешяхЪ йа высоту для 
Улоб.Вишаго кЪ верьховному блаженству его 
Яестигантя , нко содфисшвыемь и помощеь 
СЩвованлемЪ былое. 


Всякой ум, половиною телько другагб 
Ума Не по шому чшоь якобы оные при 


Сотворенли были раздёлены ‚ и якобы изЪ 
Эдного два сошворены: но чшо они созданы 


°5 шякамЪ располежентемЪ ‚и согласлемЪ у 
КОИ вЬ нихЪ зливаюШЪ Желанте, и подающ® 
‘илу къ совокуплентю и дфисшвовантю чрез 
®Нутренитя ихЪ сообщенйя шакимЪ образомЪ , 
УщобЪ оные оба ума однимВ шолько были; 
| 

Но до того времени, пока не прилдеш В 
еще все ‘вЪ свое '’исполней1е, зараждающеся 
мномя скорби, мномя мучительныя печали у 
м Различныя болфзни и 6$ дносши вЪ душ 
Чехов ческой ‚ по тому чмо она образом 
Боженыь , коего ВБчное благополучте вв шомВ 
Ма 02 
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состоишЪ . чтобы каждая изЪ сихЪ душ 
ошнюль не была едина. 


Между прочими челсе$ка разумнаго на“ 
укэми олих есть стя, дабы ему знать» 
что большая часшь изЪ сихЪ бБдносшей 
ума нашего ошЪ вчутренняго уединен1Я 
происходишЪ ‚ и чшо лекарство имЪ испи“ 
ивая лружба есть. ДругЬ пёрный, пра 
уецпстпо жизни. 


ее ен 
ПРАВИЛО И. 


БлаженЬ оврёпиши друга истиннаго 
и позпещаюций истину по ушеса 
слушающихь. Возлюви оруга, 

и упбрися сб ним. Ср. 
гл, ви 8, 
ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


мн кЪ выслушивантю полезныхЪ истин“ 
ностшеий › или ко умолчевантю важныхЬ тай” 
ностей, 

Люби своего подобняго ‚ и довольствуй 
лушу твою, присоелинняся кЪ нему совер” 
шенною ввЪрениопию , и не удерживай 
ВЪ серлыБ ничего, чшобы не было ем7 
сообщено. 


РАС- 


| топ случай, когля найдет. 


кп друга в#рнаго , ислуги досшаточные | 


>. О Ч 2 И 


Ъ 
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РАССУЖДЕНТЕ. 

Три вещи суть, кои желяютЪ наши 
Луши ввфряшь, изЪ своей виутренносши 
Извлекать , для полаганля оныхЪ вЪ души 
ЯругихЬ. А именно: науку, шайну и с&А- 
МихЬ себя. 


`Косда сообщаютщЪ онф свию науку тру- 
Жолюб:емЪ пргобрфшенную , или кактя но- 
ВиЗны ошЪ слуха услышанныя, или кактя 
Рассужденя о общенародныхъ , д$лахЪ , и о 
ЯругихЪ случаяхь шолковашь имЪ случаю. 
ЩТнся, и однимЬ словомЪ; когда сообщающЪ 
ОНБ свои безпристрастныя мн®вуя, и посту- 
ПаюшЪ вЬ шомЪ сЬ пряшноспию , шо сле на- 
Зывается хороткое знакомстипо › или прал- 
Тельское овхежденае, 


Когда же онф дал$е еще распростшраня* 
Ющся, и сообщаюшЪ свои шайныя мысли, 
Че называелкя дружестио. 


А по достижени ихЪ кЪ послфднему 
Кенту , когда онб. желающЪ сообщать себя 
САмихЪ ‚ и прелахашь свое сердие ,Ъ сердие 
Яругаго, и ( по возможности нашуры и бо- 
Жескаго. даровантя ) составлять изБ дьухЬ 
Умо:Ъ одинЬ шольхо умЪ› сте уже точно . И 
<обственно есшь оное, что назывзещся дю- 
5ОНь.. | " 

Доброхэшсешво послВлуешЪ любви ‚а лю- 
бовь иружбБ. Мы хошемь добра шому челе- 

М3 вБку , 
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®Бку, сколь скоро кого полюбимБ. Наше 
собственное добро ему общимЬ есшь. Что 
принядлежишЪ человфку , то принадлежит 
его другу. Досшапае друга вфриаго и чи- 
стосердечнаго ‚ достациемЪ есть #Ъ одинВ 
часЪ всего того, что онЪ у себя. имРетЪл 
и что чрезь мномя лЪта нажилЪ. Бла- 
жен мужб, оБрёпици, друга, истиннато. 


еее рр еее рн 
ПРАВИЛО 11, 
„бруту пФрну нзсть цёны, нижё м 
фы довротб его. (р. гл. 6, 
ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


- ФшЪ ничего пакЬ  дражайшато как 
вфрный друЪ. На вФсу разумных 


тянешЪ онЪ больше. всего злаша и сребра | 


вЬ св ш$. 
РАССУ Ж ДЕН1Е. 


Преизрядно ‚ даже и до сего дия © дру’ 
ж6$ говорится: ио сте доводомЪ такимЪ., 
глБ кажешся, что, якобы дЗлаешся худе п9 
сравнев!ю хорбшаго говореня. НашЪ вфкВ 
предЬ прежнимЬ гораздо краснорфчив$е И 
щастлив$е есть вБ словахЪ своихЪ и мн’ 
нтяхЬ © дружбБ. Никогла столько сея 
прекрасныя  добродфшели похваляшелей, 
Нижё панегирикоЪ. или похвальныхЪ, вЪ ея 
месшь р$6чей, и шоль многихЪ изданий с6 

чи 


31@ 
по 


к 


О лорл дочно.и 5’ лостулан?и еб друзьяши. 199 


чинено не было. ВЪ книгахБ., вв бесфлахЬ, 
Ири дворб, и вБ народб, все обЪ ней. шо- 
Лько рассужлаешся: на лиц+хЪь она шолько 
ВИлишся : 60 устахВ онажЬ только слы- 
Щит я : она во всБхЬ мёошахь, да шолько 
Че ь5 сердц 5 находится. 


Дружба намЪ угодна , но лихо интерес, 
Или корысшв нами облядаешЬ , и ни о какой 
Нропажв шакб мало мы не шужим6 и не 
Печалимся › какЪ о потеряни добраго друга. 


< 2 р оч «о Ч Ч Ч о о р 9 > 


ПРАВИЛО №. 


„рут пёрный прачепстпо есть жипд» 
та и везсмерпия :: воящдися Г9дгпо- 
да овряшутЬ его. Ср. гл.. 6. 


ИЗЪЯСНЕНЕЕ: 


[ое пло подвержено шфмЪ болёзнямБ, 

кои. сокращаюшЪ его смертное жипие : 
& душа онымЪ ‚ кои чиням ея безсмерп- 
ность б$динсю : лекарство обоимЪ друтЪ вр, 
ный ; но. надобно бояшься. Бога, ччтобЪ 
Щаковаго друга найми «. 


Имзй. ты многихЪ друзей, иналежнаго Мнэли- мм 
ШлЛько одного. Будь ВБ доброй дружбЪ со рот ‘орут 
№ Ъми, а вЪ союз шолько <Ъ однимЬ. “Твой тебВ жа бы. 


%^мМЪЬ , швои сокровища, щвои руки И ш”ои 


М 4. ущи 


ваюшьВ : а 
со"Ьтнич № 


единЬ из. | 


многихф. 
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уши да будутЪ отверсты многимЪ; а серл* 
це шолько ош шебя избрьниому дру! 
сердечному, а 


РАССУЖДЕН!Е, 


Твое сердце на шо ‘сдфлано , чтобЪ оинд 
было сердцемЪ лругаго: оно не можеюмЪ ошр@ 


кашься себя безЪ вины , внижё безЪ безче’. 


спия ; но большее его безчеспле, и стыд 
доспойнфишая несправедливость та, когдА 
оно ошдаешся многимЪ, 


Оно ‚, иего шайносшь , ‹Ъ шого времени, 
какр сшановяпся общими, бываютЪ ви кВ 
Чему годны. Доброша человфческго ‹ёрдий 
въ шомЪ состоишЪ, чтобЪ` оно прилагал@ 
попеченце о общей пользф , чшобЬ было м9 
пользою собсшвенною, 


Надобно серлцу бышь качества с0^ 
нечнаго , кое весь свБшЪ кЪ себф обязуеш? › 
коему Ангели и человёцы удивляюшся:; н9 
лодЪ управлентемЪ и власпаю состоищЪ, ©и® 
шолько у одного Ангела. 


Сердце , однимЪ словом, шмЪ хорошо» 
когда оно такево, какЪ бы богатое плашье» 
и кошорое можешЪ вЪ упошреблен:е себЪ при* 
нимашь утодность ко пеёмь, спойстпев’ 
ность же кф единому. 


Г 


ПРА. 


д 
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ПРАВИЛО У. 


Чще стяжепаеши друга чрезЬ исхуше- 
#4, стляжи его ‚ и не скоро пизряйся 
ему. Сригл. 6. | 
ИЗЪЯСНЕНИЕ, 
[тели хочемь имфшь друга добраго, 
`“ по искушай его; и прежде нежели на 
Него положищся , узнавай ехо вёрносшь. Но 
Припшомь памяшуй, чшо вфтЪ у тебя 
АругихЪ вфсовЪ кЬ взвфшенио его, кромб, 
®ремени м печальнаго приключешя. 
РАССУЖДЕНТЕ, 
Правда, чшо совершенныя дружбы сЪ 
Перваго, свидантя зараждаюся, и чио вели- 
А души, при первом случа$ спознаваются . 


Но человфкЪ разумный, хотя зарожлентю, 
‘воей склонносши и не препяшешвуешЪ 


ФАнако до весьма поспфшнаго, о ней обЪявленя 


себя не допускаещьЬ, 


Ему; не. неугодно чувствовалть внезапныя, 
Чвижензя, и пращныйх ‘и сильныя ласканя , 
Кои КЬ любленно нравящакося ему человЪка 
“Го склонлюшЪ: но прежде учинемя рЪ- 
щеня спрашивается онЪ; © шсемЬ у своего, 
РАссужден!и , и не полагаешся их ином, 
Жак, только, на его совфиахЪ: а рассужденте 
ИАН согл шенуя сЪ нимЪ шребуешЬ времени », 
к УвБрлешся щолько на опыщё. = 


М, Кого, 
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3, 


Кого клю не видялЬ болТФе гола, д 


можешЪ сказать, чтобы, онЪ ему знаем 
былЪ: и кто ошЪ кого чегонибудь не при 
териЪлЬ, тшотшЪ не имфешЪ зз подлинИ 
сказить, чтобы енЪ любимЪ былЪ. 


Ча < о чо чо о р дд 9 


ПРАВИЛО У& 


Есть. во оруть по премя спое, а 
превузетф пь день печали, тпоея, 
Ср. гл. 6. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 


Г ахолинся подлинно такте друзья, кой 
`№ друзьями суть только во время ве 
лаго лБта. Но ‘при наступлен1и зимы 0й 
прочь опбфгающЪ , ниже болфе сви даю" 
сн, пока видяшЪЬ шебя плачуща.. 


РАССУЖДЕНГЕ.. 


ИмЪ кажешся , что, якобы дружба пол. 
ко сосшояла во угождени швоему 06%’ 
ждению , и в смБянзи < тобою., когА® 
ты вЪ радости, и вЪ свфшлыхЪ благой” 
лучшя днлхЬ бываешь. 


Но имЬ бы должно вБлать, что. сб 
явленте кому либо себя другомЪ’, сосшои!, 
вр шакомЪ обязанти, дэбы не имфть у‹е’. 
ни хенегБ, во время его нуждЬ’., ни доб) 
жносши, в® время его- дфль, ви. крови 

зар 


И 


| 


С 


7 


о лоря дочнои 6 постулан?и её друлья.ми, 203 


ЗХравтя ‚ во врема его бБдсшвЪ ‚ кои бы его 


и г > - 
и другу не принадлежали, и коими бы он 
е < 
р Верщенно распоряжать не могЬ. 
ир” 


[1 
НР ники иск ити ии як 


ПРАВИЛО УМ. 
Я есть ОРУТЬ, ОБЩЯИ. ке трапезамё:: 
# не преву деть пб день скорви. 
Г, ре. 9. 
ИЗЪАСНЕНТЕ, 


| 
КЦАахолятся еще’ и шаке, ком. бываютЪ 


кой добрыми: друзьями. во время ихЪ сц- 
6 Витя за столомЪ: а какЬ шолько вылутЪ. 
и ИЗЬ - за стола, то и знать не хомяшЪ кшо 
р ы шаковь. Они обфщаюрЪ все когда съ 

обою, и на швоихЪ расходахЪЬ забавляюшся, , 


| а Посл ничего не Е шт :.. и пуще 
Все Го., что богаштьтми об бБлами только хвах у 
ле Зы и неблагодарные цишаюпкя. 


0' № 

й' РАССУ ЖДЕНТЕ 

г. Они. сшавятф то любленлемЪф тебя, 
Кота при безмёрныхЪ роскошахЪЬ смБяшь- 

т м И сшоль вящшею ошважносттю и без- 

йе Ты дствомЪ хрфшитть, мебв помогаютщЪ. 

Ри те ВБрь пакимЪ лрузьямЪ : ибо есшьли шых 


у Мочитае шь за нелруговЪ своихЪ шёхЪ , кои 
и | И рошивь тебя руку и шпагу пани, 
о КО, 
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то не признавай себф за друзей ни сихВ | 
убйцовЪ ‚ кЬ умерщвлентю шебя вЪ серди® 
твою же самую руку упошребляющихЪ ‚и * 
убипию имфющагося вЪ шебф просшосерле: ЧАЯ) 
благочиния и чёсши, кои суть истинно® 
человфческою жизнию › своими соблазнь шел” 
ными и скошскими дфйствами  увфщый 
ющихЬ. | 


5 г д” В 29 27 д 


Убфгай от тшакихБ людей, какою, бы 
ты цепью кЪ обхождево ‹Ъ ними ни с 
ванЪ былЪ: разрывай ее, и уклоняйся © 
вихЪ какбы ошЪ незнаемыхЪЬ и еамы* 
враговЬ. Памятуй, что смершь разрушаей" 
всф супружества, а грёхЪЬ вс дружесливй» || 


Еще же находятся и такте друзья, кей 
суть мнишельны и здорны: кои хошя ^ 
бяшЪ безЪ корысши, но сердяшся без} 
причины ‚, и заводяшЪ дружбу шолько Я. 
произведен1я жалобЪ ‚, и изыскавтя случае’ 
ко оклевешантю и преслБдованйюо друга, 


Не покушайся ты ни глядфть на них?! 
и будь швердЪ, вБ ошрекави и уклонен* 
ошЪ знакомсшва и дружескаго обхождейй 
<Б двухЪ родовЪ, людьми. А ‘именно: 


<, 5 5 5 5“ ыы 


СЪ своевольниками, кои почитаю 
себя шасшливыми, чшо имфюшЬ СБ 0’ 
бою дружбу ‚, и чшо могушЪ сЪ обо, 
забавляшься : одиако всегда они готовы й 
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6+ измфНЯяшШь , И 34 безцфискЪ шебя прода. 
ВатЬ 


Да еще ‹Ъ приспрастными и подо- 


`ЗРительными › кои ставя тр за невёрность 


\\именьш:е твои взгляды на другихь лю 
ВИ _ и кои всесправедлив5ише заставили скд- 
Зал нфкоему другу, что н$ф5тмьЬ вражды 
МакЬ несиосной. и шакЪ страшной, какова 
ть дружба ихр. 


Ч чу рф уз рб «а о-ва бе «9 фо «О 2бь + обь «д ера «рва 


ПРАВИЛО Ми. 


Я есть оруть прелагаяйся по прага , 
и спарё поношемя тпоего 
открыеть Г] ( Тр ® ГЛ Ф 6 ® 
ИЗЪЯСНЕНТЕ. 
ще же И таке Находятся люди, кои 
не могутЪ удерживать шайны во время 
ХЬ рассерчанля, и ЕЪ наименьшемЪ при- 
^Ючяющемся имЪ неудовольствти обЪявля- 
ЮФ они все что про шебя ни знаюмЪ , 
И ЧрезЪ шо твоему ‹Ъ ними искреннему 
“Ружеству досаждлюшФ жесшоко. 
РАССУЖДЕНИЕ. 
Правда, что таковыя гн$ва ихЪ вепыль- 
Восити досады, и могушЪь шебБ воспри- 
НСО ть смертныя оскорб ‚ентя ; одна- 


. опамнтуйся, чо ведь когда шы ЕБ ‹вою 
дру“ 
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дружбу кого принялЪ ‚ шо`не шолько чузсйт8 
вящь еге печали, но и сносипь его порок 
ты  лолженсшвуешь: и Что тшерпфие 3 
Него тесьма мало почитается ‚, елиьли ты 
не имфешь мужесшва вЪ шерйВливномЪ сн" 
шенти его самёто. 


'НвшЪ такого друга, который бы саби 
несовершенсиеЪ и недосташковЪ не им ле’ 
и нфиЪ шакого вЪ шеоемЪ другб Недосташка) 
коего бы шы извиняшь не долженЪ: да ни! 
же равномфрно и шакого недостатка ‚ кое" 
‘бы ‘шы прежле еще ‘избрантя кого либо В 
швов дружбу, узнавать не долженЪ был 


Выбирай хорошенько» И отиюдь и 
обязывайея заводить дружбы сЪ такимЪ 9# 
ловфкомЪ , коего пороки и слабости см ша!» 
сЬ ненависти ‚ ‘и которй во время осерча! 
прямымЪ бываешЪ врагомЪ. 


«и 39 $ и ^^ Е ААА 5 а 3 С АМА МА М АМ, М И ЗМ ЗИ ` Я | 
ХЕ ЖЖЖЖКЖЖЖАЖжЖ 


ПРАВИЛО 1Х, 
Боящйся Господа  содержить прай 
‚ОружБу спою: якоже во самь, там 

и Ближний ‘ео. ‘Ср. гл. 6. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ, 


{тм мы прюбрвхь себв друга пос 


яннаРо , по почитай его какбы ег: 
ь се 


ЯВ 


‚и 
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‘ея, Пущай -его вЪ швой ломЪ сЪЬ шою 
‘Амою вольноспию ‚ сБ каковою онЪ &Б свой 
Илеть и чшобЪ онЪ распоряжалЪ Швоими 


\машними › ‘и указывалЪ -вЪ мзоихБ дБлахЪ 
' КакЪ `ВЪ своихЪ.. 


“Сте-пто есть благополучте дружбы, чтобЪ 
Жить В лвухь сердцахЪ , и пбвелБвать во 
УзухЬ домахь. 


РАССУЖ ДЕНТЕ. 


Товбримое о двухЪ солнцяхЪ , что есшь- 
АИ бы они вЪ свё т Ъ были ‚ шобы между со- 
°ю истребилися: не сбылось бы шого по- 
Жлинно ‚ естьлибЪ они во взаимномЪ Между 
бою люблен!и пребывать могли. 


_ Несупротивны бывяющф между собою 
% вещи, или дз силы равныя, когда вЪ 
4% Ъ входишЬ средетвомЪ поняпие, и вс 
Законы Ко управлентю всёго сввша, и вЪ 
Ильзу елинсшва установляемые . не по ино- 
му чему полезными признаваются › какЪ толь. 
° по мому, чшо согласле есшь сообщество 
УхЬ властишелей нераздльнсе. 


Когла входит третьимЪ линцемЪ лю- 
бовь шо истинное число кЪ благополучно: 
У на небё и на земли повелБвзь:ю нужное» 
Чпь итройческое-, 
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ПРАВИЛО Х. 


Не остапляй оруга стараго , нопый 
50 нёсть рапенб ему. (р. гл 9. 
ИЗЪЯСНЕН!Е 
И 
РАССУЖДЕНГЕ: 

[* друЪ прошизЪ сшараго никакь #8 


стбитЪ. Не промФнивай шы его: чм 
шы владфешь, шо. подлинно лучше того) 


чего еще у себя не имфешь. Хошя люби| 


мая ошЪ давняго времени особа и нё ешолй 
есть совершенна и драгоцфнна: однако те’ 
бЪ она болФфе свойственна , и лучшё кЬ швб’ 
ему нраву присшойна: 


Веселёеши Аружелюбля, нё бтЪ благб” 
родтя какого либо человфка, ни ошЪ науки). 


нижё ошЪ доброшы ума. но ошЪ сходствен“ 


ности его сердца СБ швоимЪ происходят» | 


’Гы не можешь хуже того нарядиться как 


вЪ богатое и пышное плашье, Кое бы ше’. 


6Ъ очень Велико, Да и не пб швоей костшй 
пришло? шакЬ ни хуже шого любимЪ быв} 
какЬ ош такоёо челов$ка ‚ котораго нашу’ 
ра не для тебя издала. 


Еще же приМФчащельно теб и сте #* 
булетЪ , что  какЬ нфть ни одного’ новаГ0 
нплашья , котороебЪ пла швоеге не обезп0" 


коивало: шакЪ ни новой дружбы, коя хе 
ум 


/й 


О лорядочном8 лоетулан?и еб друзья.ии, 269 


ума тзоего не отягошала и не утружлала, 
Оспторожности , и обрядныя чинноети дод- 
говременио тянутся, и начинания дружбы 
Всегда великими Заплетентями бываюшщьЬ. 


СловомЪ ‚ кто отЪ любленйя перваго 
своего друга от-таяешЪ ‚ шоштЪЬ не. достоинЪ 
имбить себЪ другаго; и кщо ‘допускаеиЪ до- 
брой и истинной лружбф умирать, шомЪ 
Никогда такой другой, коя безсмершна 
бышь могла бы, не возымБешЪ. 


ОЕ КРИСА 


ПРАВИЛО ХЕ. 


Прежде смерти 905ро тпори друту. 
Ср. гл. 14. 


ИЗЪЯСНЕН1Е 
и 
РАССУЖДЕНИЕ, 


Н откладывай показывантя другу добра 
до наступлентя часа смертнаго. —Лю- 
бовь шворитЪ сообщниковЪ ‚, а не’ наслБдни- 
коЪ. Она не м5мЪ иагряждаетЪ , чего ли- 
шается, и что принужденя оставить: не 
чинитЪ общимр все, чфмЪ она влалфеш®. 
Время ея щедродаянёя жизнь есть ; а ску- 
поснию ‚ или принуждентемЪ. оныя щедро- 
Яаянтя, кои при смерти даюшся, и по ду. 
ХовнымЬ ошказываются, 

Н Когда 


1 
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Во блатомЪ Когда кому добро дБлаешь , по оным® 
не даждь не попрекай, и когда какимЪ либо благод В» 
Уксризнь! : явтемь друга обязываешь`, то иаибольше 
И 10 16л- видЬ швой и слова швои его да обязующЬ. 


кони 'Гужен!е дающаго оскорбляешЪ принимаю“ 

ое шаге, и прешворнешЪ благод$яие вЬ до“ 

злословй, САЖДЕНт. А 

‘страхь 1$. Ошказывантю должно быть извиняему» 

| ибо можешЪ оное происходить ошЪ вевоз- 
можности. Но снисхождене упорливое и 
прискербное весьма есшь иенависпьно, по 
тому чшо @но шолько етЪ скупосши или 
недосташка любви происходищЪ. ' 

ВБ случаяхЬ спомёганля ирятелямЪ М 
иёй шы всегда шри вещи откровенны: ру> 
ку, лице и сердце, 

Ведь двойнымЬ есть порядкомЬ скорбе 
сыаго даване: а сшоричнымЪ , даемое ошВ 
добраро сёрдца, 

Не тлатоли Отнюдь не Говори твоему другу: при? 
другу тво- ДИ Завшра, и я шебБ дамЪ, 

ему: иди, 

и возвра- Милость ‹Ъ проволочкою чинимая ИЙ 


атися : 31- чёмЪ не лучше ошказа, и не больше п0* 
Ура &амЪ ловинной ша дача, коя не № мошЪ дёмья 
- ПРим. когда можно ее дащь, даешся. 

Кажешся, что такою проволочкою тре’ 


буешь шы времени ва изыскане олигово“ 
рок 
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рок кЬ отбыпию ошЪ дачи: по крайней 
мЁр показывяешь шы себя не охотна кЪ 
одолжению. Милость по своей нашур® все- 
гда готово, и все чмо угодно, в одну 
минуту слфлано бываешь, 


ИАА 
ПРАВИЛО ХИ. 


Не мёняй оруга на корысть» 
Ср, гл Л. 
ИЗЪЯСНЕНИЕ, 

Не скучай другу, который умедливаетЪ 

заплатить шебф долгЬ свой. И лучше 
Получить шебБ свои деньги сЪ иБскольким® 
УумешкантемЪ ‚ нежели очень сКоро пошеряшь 
шакф драгое дружество. ДобрымЪ суть у. 
попреблентемЪ даемыя ВЪ здемЪ деньги по 
&ружбЪ : но отыскиван@ оныхЪ шерянемЬ 


друга есшь, кбе за весьма большую ушра- 
Шу почишаешся. 
РАССУЖАДЕНЦЕ, 

_ ‘Когда ты о достали себБ плашежа 
Заботищся ‚› шо рассуди, что енЪ еще пуще 
© Заплачентй п1ебБ должнаго забошишся: и 
тай, что ничто ШакЪ честному челов ку 
не досадно, какЬ неимфие демейЬ, да и 
знание про шо что он шебф должен®. До- 
вольно сЪ шебя и того, чшо онБ шужиюВ 

На | 
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и безлокоитшся: а больше ме приводи его вв | 
сшыдЪ чрезЪ иепресшанное © шомЪ ему 


напоминанте, 


Солержацие вЪ серли н$сколько истин- 
ной дружбы ‚ стыдяшся упоминать о долгв 
своему другу. А какЬ шы весьма шедрь»› 
и преисполненЪ любви ‚, шо сшыдись самаго 


себя о момЪ вспоминашь. 


Не довольно шого великодушия, чтобЪ 


умолчавать о долг$ : но совершенное учтив- 
ство ВЪ шомЪ сосшоишЪ , чщобЪ забывать 


о немЪ и вовсе, 


о < чо де до фдфдфдДл ед 


ПРАВИЛО ХИ. 


Изгуви сревро врата ради птоего и 
друга ‚ и да че оржанфетЬ оное 
1096 хамнемЬ. пь погивель. 


Ср. гл. 29. 
ИЗЪЯСНЕНИ!Е. 


Вей деньги для раздавантя ихЪ вВ 
ЗдемЪ брату мвоему и другу: и вБдай 
что всегда чесшнфе и надежнфе имбтЬь 
еныя ЕЪ рукахЪ ихЪ, нежели держашь ВВ 
казенной , и подЪ камнемЪ заключенны. 


РАС: 
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РАССУ ЖДЕНИЕ. 


НадлежитЪ шебё счишяшь ихЪ пропа- 
щими сЪ шого времени, как друзьямЪ 
швоимЬ нужды вЪ нихЬ не булешЬ. Когла 
Ярузья приходящЪ просить шебя о какомЪ 
либо благодфян:и, шо будь готовЪ кЪ по- 
казантю имЪ онаго: не усомнфвайся о иной 
опасности , кромф шолько долговременной 
швоей проволочки: и не шужи шакЬ ни © 
ЧемЪ , какЬ о шомЪ ‚ чшо шы не предупре- 
ДилЬ, и не учимился шоль щастливЬ во у- 
знан1и шобою напередь ихЪЬ нужды. 


Ими вЪ шомЪ правило древняго онаго 
героя ‚ который по узБломленти ош своего 
казначея, что ыБиЪ у него ужё ничего вЪ 
осташкв, и что онЪ ошЪ своего щедрот- 
сшва обнищалЬ, ошвфисшвевалЪ ему шакЪ: 
сшибаешся ты, у меня вишь все шо на- 
ходится, что я ни роздалЪ. Оно вБчно 
мое, по тому что поручено. во власть 
друзьямЬ моимЪ. (С имамЬ, еже дахё. 
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Открыпаяй тайну, погувляет5 изу, 
и не оврящеть орута по вушй 
споей. Ср. гль 271. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


крызанте дружескихЪ шайностей тез 
—’ рянемЪ есть многихЪ друзей. Чело- 
вВкЪ, сЪ шого времени, какЪ оБЪ невёрнымЪ 
учинишся, ужё не булешЪ любимЪ. Да и 
сные сами, кои его кЪ обЪявленшю шайны 
привели, станушЪ первые ошЪ него опаз 
саться , и его неназидьшь, 


РАССУЖДЕНГЕ. 


ВЪ дБлахЪЬ дружескихЪ шакЪ, какЪ и 
вЪ дблахЬ росударственныхЪ. самыя наи- 
меньция нескромносши ,‚ и легчайние языка‘ 
просилупки ‚, иннами суть непросмишельны» 
ми. ИхЬ шайна есть вфра: гдф нфшЪ, 
прощеня во грёхахЪ, ни пощажения вЪ ряс- 
каянтихь.  Называющея такля погрёшевня 
наиужаснфишимЬ и страшнфишимЪ обра- 
зомЪ вБ шомЪ человФкВ, коморый имтетЪ,, 
смыслЪ и отважность, Се же для того, 
чтобы впредь омнимало у него случай ко 
виаденю вЪ щаковыя преступления. 


ПРА. 
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На друта аше отперзеши печальная 
уста, не увойся. Есть 50 пре- 
мире. Стр. гл. 22. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ, 
ели случител шебБ омЪ штоего угрю- 
маго нрава выговорищь своему другу 
кактя слова досадишельныя, или выбранить 
безрассудно , ‚но чтобы оныя слова ничего 
ВЪ себБ не значили ‚ шо не бойся: прими- 
реше не будеш трудно. 


"Также буде вЪ сердиахЪ вынеишь про. На друга 
щизЬ его шпагу, шо не ошчаявайся паки А8е извле> 
го, дружбы пртобр$сть. Ведь человфкЪ про- “и мечьь 


сптителенЪ кЪ, страстямЪ своего браша, ко- не ошчая 
и г ь вайся, 
да онф слБпы и влекушВ сЬ собою. рас ь 
Тамь же. 


сужденте. Довольно шолько одного слова у. 
Милишельнаго , или слезы, ко утушенцие па- 
мящи кровавой, вражды. 


Но бфлсшвениымЪ и иепримиримымЪ Выключая 
вовсе прогибвленземь есть шо, когла ты укорене 
попрекнешь другу каким либо его. дому и поноше» 
безчеспаемЪ , или какею показанною КЪ нему Н!® › и 
Услугою и благодфвянтемЪ. , или станешь. его "®РА ОТ» › 
Уничшожашщь , и являшься предЪ нимЪ гордЪ: аж 
или на конень открывать, его тайны, и по в 
казывать ( вЪ какой либо его польз$ вЬ. чемЪ ненную ра 
онЪ на, шебя положился ), невфрносщь. свою. ну, 

На Все 
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Все сле застя‘ишЪ его УбФгать до края 
земли: шы можешь лице его видЪшь , но 
сёрдга его, нияё довфренносши кЬ себ, 


никогда не привлечешь. 
РАССУ Ж ДЕНГЕ. 


КоненЪ не презирай швоего другау ибо 
презнран1е рана дружелюб!ю смершная, И 
самая сердцу человЪческому ‘язва нестер” 
пимая. 


Натура и фортуна хошя могутЪ насБ 
учинишь нешастлигыми $ однако небезчув- 
ствиптельными и небезпристрасшными кБ 
ирезрвн1ю : привычка не можешЪ кЬ шому 
привыкнуть, а добродфтель хошя можеш 
иногда скорбь утолить, но не можешЪ па- 
мяши иситребить. 


Равномфрно мы признаваемЪ , чшо зия“ 
шность лицЪ насЪ презирающихЪ не уба- 
вляешЪ #Ъ насЬ прискорбтя. Получаемыя на’ 
ми етЪ непргашелей похвалы , не допуска- 
юшЪ насЬ веселиться: не презираве отВ 
стороны наибольшихЪ друзей приходящее» 
раниф сердце чувствительно. Ничто 
пакЪ не пруяшно, \и шакЪ не мило, как® 
приходящее кЪ намЪ, и получаемое нами 
отЪ начальствующихь и владычествующих В, 
Поелику могущесшва и власти надЪ иями 
не имфешся, то мы ошнюдь не думаем? ,› 

чо, 


| 
| 
ь 
А 
| 
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что было бы шо правомЪ кЪ презиравю 


насЬ: сего не бываешь ни вБ шо самое вре. 
мя, когла мы виновапами находимея, да 
и ш$, Кой уже сами приз ‚аваюшЪ, чо ихьЬ 
ЯБла достойны смерши ‚, не могушЪ чаяшщь, 
чшобЪ они заслужили себБ презрёше, 


Благолать стФемлетЪ у многихЪ жела. 
не ко отмщеню: но веъьма не многимЬ 
даешр  удовольстве ко испслненю  шого. 
Есшьли изкошерымЪ уголно рали славы Бо- 
жей бышь прегираемымЪ ‚ шо не знаю, мно. 
Го ли шакихЪ сьыщенся, кои бы презира- 
мелей своихЬ любить могли. 


$6 0000000000000:000005066800060 
ПРАВИЛО Хм. 


Челопбкф на челопзка гн®пается , и 
отб Господа ли просить исцб- 
леня ® Ср. гл. 28. 


ИЗЪЯСНЕНТЕ. 


_Яфемоькь , другому Челов$ку  злодБисиво 


пртуготовляющтй ‚ дерзнешЪ ли просить 
ошЪ Бога благословенйн себф и милосши 2 
Ия и желающий погубишь своего ближияго , 


моженЪ ли надфаться чтобы БоГЪ его со. 
хранялЬ 2 


Н; Чело- 
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Челов$кЪ хощетЪ бьышь гифвливЪ , а про- 
сишЪ Бога чтобЪ овЪ милосшизЪ былЪ. Че 
лоЕфКЬ, яко плоть шолько и прахЬ, хощеш® 
наказывать согр®лиетгия своихЪ подобныхЪ: 
а просишЪ Бога, яке святлоспь безконечную, 
чообЪ онЪ его гр$5хи прикрыеалЪ , и ихв 
упущалЬ: какее ше прищязае, и какое у* 
пованте 2 


РАССУЖАЕНКЕ. 


КЪ полазвлентю счувствовавтя’ товори’ 
мыхЬ шебфБ досажлательныхЬ словЪ ‚, или 
ВЬ дфлахЪЬ причиняемой обиды, имфи шим 
во ум всегда сю безсомнишельную и4^ 


шинну. 


Что изЪ всБхЬ неправлЪ, двВ суть гла“ 
выбйциая : первая что БогЬ прогнфвленЪ 
другая что шы за чинимое шебф. озлобле* 
н1е сердишуешь , да еще и чувсшвовашь И 
шужить © момЪ см$лосшь прдемлешь, 


Когла шы СВ кёмЪ. вБ. ссорБ, шо. ходи 
для расказывантя о дБлБ кЬ швоимЪ друзЗв^ 
ямЪ ‚, и спрашивай у нихЬ, правда ли шо, 
чло шебЪ учинена обида, и чшо должен 
мы. за нее ошмсшитщь © Представляй при’ 
шомЪ свои доказательства; говори’ и посшу” 


пай шакЬ порялечно, чтобы каждый теб» 


обЪявиль , и ощеБетвоваль , чихо оное прав&2^ 


Но 


г 
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р 


Й 
| 
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Но дабы узнашь лучше правду. то ра- 
“Кажи имЪ про все, и чистосердечно предв 
Вими ощкрой свою совбешь вЪ лщомЪ ‚ чте 
Ао содфланныхЪ тобою прошивЪ. благости 
Божей беззакониБишихЬ грЬховЬ и мерз- 
скихЬ неблагодарсяпвти касаешся: и шогда 
Ни елинаго челов$ка не останешса, кто 
бы шебф не сказаХЬ, что шы несравни- 
мМельно досмоинр еще большаго злоключе- 
НМ и презрёнм претшизЪ прешерпфваемаго, 
Щобоо, 


Во кремя швоихЬ ссорь и шяжебЪ, 
ВадлежишЪ шебз вБдатшь о семЪ, долженЪ 
АЛИ шы искать погибели тому человФку, 
Котораго упоптребилЪ БогЬ кЪ наказанию 
езмрныхЪ швоихЪ гр®хозЪ. шакЪ лехкою 
Раною ‚ какЪ оная, о коей ты притаязане 
ИмБешь ? Будь вБ помЪ судтею: рассмотри - 
М самЪ собою с1ю задачу р$ши. 


УЕ ЕЕ ЗЕЕ ЕЕ ЗЕЕ 
ПРАВИЛО ХУП. 


УУклонися отЬ спароць, и умалиши, 
грёхи. Ср. ГЛ. 28. 


у ИЗЪЯСНЕН1Е, 


ресВки мяжбы, и меньше у шебя грб- 
-\ ховБ осшанепся. Гонишь сродника, 
обо; 


= 


ИННЫ 


ИИ 
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обогащать судей и незнаемыхЪ лицЪ, р’ 
зеряшь всю фамилию, продолжать ' свой 
безпокойетва ,› умножать грфхи’, а уптрячи 
вашь рай, все мо обыкновенною добычею» 
какову шы чрезЬ свою шяжбу производиш” 


НёшЪ шакой ссоры, коя бы чрезЪ покй’ 
зывявте привБшливосши и учтивости при 
кратитиься не могла: и нфшЪ такого мгр’ 
кошорый бы не превосхолилЪ всвхЪ поб$л 
судныхЪ мЪсшЪ, и всБхЪ оныхЪ шоржести 
кои надменность заставляешЪ наб одержи’ 
вать надЪ нашими соперниками. 


РАССУЖДЕНИЕ. 


Живи вЪ м!р$Б, и ставь себЪ за похвал 
постшунокЪ такой, чтобЪ ничто тебя не 
обезпокоивало, и чтобф ты не былЪ при’ 
нужленЪ себя защищать, ниже сЪ кмй 
шяжбу имфщь. 


Не сшоль честно преодол вать непр!' 
телей, кякЪ честно то, чтобЪ ихЪ иг 
имфть. Сердитые люди, а притом? ,. 
скоты ‚, имЪюшЪ свое учаспие вЪ перкой чб 
сти: вторая же принадлежищЪ шолько * 
людемь нашуры небесной и божеств" 
ной, 


Но когда нешаспые заставляет 12°, 


имфшь у себя непрлящелей , шо должны = 


< 
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о томЪ подумать , что не столь нямр сля- 
вно опровергнушь ихЪ дом и щаспие, 
какЬ укротить ихЬ гнфвБ. и всБ упошре- 
бляемыя нами спарательства кКЪ пере.иле- 
Во ихЪ по суду. должвы мы употребить 
КЬ пргобрётению себф ихЬ сёрдца. 


Не надобно намБ остарашься о при- 
ведении ихЪ кЪ паденю : но шщиться о 
Знашнёишей побфдв вЪ поступленти ‹Ъ 
ними шакимЪ образомЪ, чтобЪ они и по не 
ВвОЛБ насЬ любили, и себя самихЪ во учи- 
ненной ошЪ нихЬБ намЬ досадБ винили. 


НадлежитЪ намЪ одерживать побБлу 
Раскаянтя вЬ ихЪ ‘совфсти, и давать имЪ по 
благопристойности узнавать , чшо мы до- 
‘тойны любления, и чшо заслуживали себ 
ИХЬ любовь и вЪ самое шо время, когда 
Ни намЪ досадили. 


‚ Буде похощемЪ мы упошребить слова 
ПРяшныя и учшивыя ‚ и приложить ситранте 
° Уловленти ихЪ чрезЪ приласкиванйя благо- 
Приспойной и обязашельной склонности: 
о принуждены они будутЪ сами отЪ себя 
обЪявить , что показанная намЪ5 обида и 
\о‘ада ошЪ ихЬ стороны сшалася: а ша- 
ре обЪявлене желательнфишею есшь че- 
‘Ию, и знашнфйшею чещному человБку 
побЪдою. ; 


На 
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На конецф мы должны угашать вЪ НЯ’ 
шей ‘душф вс вражды и жЖелантя кЪ ош 
мщентю, 


ОбязуешЪ насЬ кЪ шому Законф нашего 
естества, кошорое инаго оруж!я, ниже 
инаго способа кЪ преодолФванию другихв 
людей, кромВ любви, намЪ не дало. 


Облзуешф насЪ ЗаконЪ Евангелия) копиб 
рое намЪ о любви же заповБ дало, и 18 
преложно зав щало, 


ОбязуетЪ насБ ЗаконЪ БогочёловВка } 
который даль намВ кЬ Любви же собою при’ 
мфрЬь 


ОбязуетЪ НасЬ ЗаконЪ Создашеля , кото? 
рый восхошфлЪ › чтобы нашЪ лухЪ, и идшВ 
видьЬ неё инако ‚ какЬ шолько живымЪ были 6- 
бразомЪ любви его существенной и безконе? 
чной ‚ 


ОбязуещЪ насЬ законЪ рая, Коего Над- 
писавте ил нерукошворенныхЪ врашахЪ вВ 
шомЪ Заключается, чтб ни единЪ челов кВ 
вражду и ГнЪЕЬ вЪ сердцБ имбющиЕй; войши 
вЬ него не можешЪ ; 


ОбязуетЪ назЪ на конецЪ наша польз } 
какЬ вещь. достпальная ; имы должны швердо 
зыашь; что нФыЪ непррнщёля шакЬ роб- 

кагд 
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каго и боязливаго, который бы повредит 
не моЪ ; нижё шакЪ слабаго, которыя бы 
силы кЪ шому не имфлЬ; нижё шакЪ глу. 
Паго ‚ который бь способов изыскать не 
Ум$5лЬ, да и проворсшия, и достяточнаго 
ВБ вымьпилен1и кЪ шому случаевЪ искусситва } 
не изобрёлЪ: 


КОНЕПЪ. 
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